يعلن امعد العرى لعلوم السلامة عن بدء التقديم لمسابقة السلامة العربية Cou‏ 
العلمي, والتقيء والابتكارء والمساهمات لعام 2021م. 


بمجموع جوائزيصل لأكثرمن 10000 دولار .2 


di‏ تقديم الجوائز في مؤتمر السلامة العربي سبتمبر2021م 
مجالات السابقة: 
يمكن للمتقدّمين المشاركة بأئ 859 لتقديم أفضل الإسهامات في مجال علوم السلامة من 
خلال (بحث علمي/ تفي ) - ابتكارات واختراعات - إسهامات الشركات الرائدة ٤‏ الجال - 
إسہامات الأفراد مع الدول العربية)ء بحيث يشم أي منہم ٤‏ قطاعات السلامة المختلفة. 
الشروط والعايير: 
1. يجب ان يكون عمر المتقدم اكبر من (18 عامًا). 
2. هذه السابقة متاحة أمام جميع الجنسيات العربية. 
3 يمكن تقديم الطلب من قِبَل فردٍ أو 29 يصل إلى )5( أعضاء Soy‏ أقصى. 
4. لا يمكن للمتقدّم المشاركة بأكثر من فريق» أو بأكثر من مجال. 
5 يجب أن يكون جميع التقدّمين للمسابقة لدييم عضوية سارية بالمعيد. 
pail .‏ للمسابقة مجاني لأعضاء المعيد Gpall‏ لعلوم السلامة, ويستطيع الراغبون pial ٤‏ 
-من غير | الأعضاء- الانضمام لعضوية المعيد (العضوية مجانية خلال فترة المسابقة), ثم بعد 
ذلك التقدّم للجائزة. 
آخر موعد للتسجيل12/7/2021م/ آخر موعد للتسليم 10/8/2021م 


اعرفة التفاصيل TED Stats‏ اتسجيل 
للاستفسار والانضخمام لع ضوية اليد 
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Slit‏ من مخاطر (الإرجونوميكس): 

يمكن لأجيزة الاستشعار للضمّنة ٤‏ قميص 
عمل الوظف -على سبيل الثال- تسجيل ما 
إذا کان يجلس ٤‏ وضع مناسب» أو يستخدم 
تقنيات الرفع المناسبة. ~ 1 


يُزوّد المديرين بالبيانات لمراقبة سَيْر العمل 
بشكلٍ أفضلء وتحديد المخاطر: 

تستخدم الأجيزة القابلة للارتداء نفس نوع 
الستشعرات الموجودة فى اليواتف الذكية, 
والساعات الذكية لجَمْع ٤ oll,‏ الوقت 
الفعلي حول الوقت والجهد الاين اهام 
العمل. وهذه البيانات ols‏ قيمة للمديرين 
والمشرفين الذين يمكنيم استخدامها لإدارة 
ic‏ العمل بشكل أفضلء وتحديد مخاطر 
الصحة والسلامة المحتملة الق يجب معالجتها 
بشکل استباق. ْ 

ila فرص‎ iis 

٤‏ حين أن هناك الكثير لنتعلمه من الحوادث, 
فإن مراجعة الحوادث الوشيكة يمكن أن تكون 
أكثر dard‏ عندما يتعلق الأمر بمنع الحوادث 
الستقبلية. وتسمح تقنية الأجيزة القابلة 
للارتداء للمستخدمين أو المشرفين أو مديرى 
الصحة والسلامة بمراجعة وتفسير البيانات 
الق تم م جمعہاء وبعد ذلك يمكنيم تعديل 
dix‏ العمل أو اهام لتقليل المخاطر. 


يسلط الضوء على المشكلات المتعلقة بإبلاغ 
السلامة: 

يمكن أن تساعد البيانات GUI‏ تم جمعها من 
التكنولوجيا القابلة للارتداء أصحاب العمل في 
معرفة مق لا يتابع للشرقون أو العمال 
مبادرات السلامة. ويمكن أن 5995 هذا نظرةً 
ثاقبة حول الشكلات التعاقة بالإبلاغ عن 
السلامة ف مكان العملء Lio‏ يسمح لأصحاب 
العمل باتخاذ إجراءاتٍ لمعالجتها. 
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ماهي الأجهزة القابلة للارتداء؟ 
وماذا يمكنها أن تفعل؟ 

الأجهزة القابلة للارتداء هي عناصر 
فزوّدة بأجهزة إلكترونية صغيرة 
تلتقط البيانات. oi dig‏ ملاحظات حول 
فزتديها. ويمكن ارتداؤها تحتهاء أو 
فوقها. أو Labs,‏ بالملابس. ولكن 
pis‏ دفجها أكثر فأكثر في هيكلها 


ذاته. 


فوائد استخدام الأجيزة القابلة للارتداء: 
قائمة فوائد استخدام الأجهزة القابلة للارتداء 
من أجل السلامة في مكان العمل طويلة, 
وهذه القائمة بالتأكيد ليست شاملةء UAL‏ في 
تسليط الضوء على بعض الطرق الرئيسة القي 
يمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء أن تجعل 
مواقع العمل في جميع أنحاء البلاد أكثر أمانًا. 


يزيد وَغي العامل بمخاطر السلامة: 

يمكن أن 6384 استخدام التكنولوجيا القابلة 
للارتداء إلى زيادة 528 العمال بالخاطر الق 
يواجيونها أثناء الأنشطة اليومية الشائعة, 
ويمكن لأجيزتهم -على سبيل الثال- eran‏ 
عند وجود الشموم في الغلاف الجوىء أو 
ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوياتٍ عالية 
بشكل خطير, أو تتطلّب مستويات الضوضاء 
حماية السمع, أو عندما تعمل الآلات الثقيلة ف 
مكانٍ قريب. 
وتُظبر البيانات أنه عندما يقم الناس 
عاداتہم بشكلٍ أفضل, ٠‏ فمن الْرجَّحَ أن lots‏ 
سلوكهم» وف هذه الحالة سيلاحظ العمال 
مق يكونون في ybh>‏ ويقومون بتكييف 
سلوكهم rind)‏ 2.55 أنفسهم في الواقف الق 
يحتمل أن تكون خطرة. 


ابتكارات السلامة 
تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء 
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إن توفير بيئة عمل آمنة 
من المخاطر المختلفة. ورفع 
مستبوى كفاءة ووسائل 
إلى Soll‏ من الإصابات 
والأمراض المهنيّة. وحماية 
العاملين والمؤسسة مث 
الحوادث. ومن ل ذخفض 
02 الشاعات العمل 
المفقودة نتيجة الفياب 
بسبب المرض أو الإصابة 
وكذلك Go all‏ تكاليفق 
الد للم .والتأهيل والتعويض 
عن آ1 راض Lila Ulg‏ 
المهنية. والخسائر المادية 
والعينية. Loo‏ سينتعمكس 
على تحسين وزيادة 
مسد وى الآ نقاج:.ودفع 
القوة الاقتصادية للدولة. 


شركة البلاد للإطفاء fu‏ 


a ie sae ea toe Cee 
aupitan عام حي جلي يه من درن‎ ey 


أنظمة مكافحة الحريق ٤‏ البلاد: مُتخضصة ي التصميم» والتصنيع, والدعم. 
- احصل على خدمات أنظمة الحماية من آلحرائق الكاملة لتقليل مسؤولياتك, وزيادة 
مَؤْنُوقنَة النظام. 
- نحن لا نبي عملاء فكشب, بل نهدف إلى بناء علاقاتٍ تجاريةٍ طويلة الأمد. 
- عندما تشتري Lin‏ نظام الحماية من الحرائق. فإنك تحصل على دعم وخدمة خبراء 
طوال عُمر منتجاتك, من التصميم الأول إلى الصيانة والإصلاح؛ وإعادة البناء. 
- يمكنك الاعتماد علينا في كل خُطوةٍ على الطريق. 
- حق أكثر أنظمة الكشف عن الحرائق والغاز تَقدُمَا تحتاج إلى صيانة ومراقبة منتظمة 
للأداء عند ايستويات clill‏ 
- عندما يتعلق الأمر بالحياة والمتلكات, لا يمكنك الخاطرة بالسلامة. 
تم نجہیز البلاد بكادر في Laine‏ علی دراية بأحدث العارف والعدَّات والأدوات الخاصة 
لتوفير Jad‏ سريع في جُميع طلبات الخدمة/ الصيانة الخاصة بك. 
- أكثر من )35( عَامًا في طليعة الصناعة, وطاقم Ady‏ أكثر من )100( مُمثّل خدمة في 
جميع أنحاء المملكة العربية Argan‏ هي الأسباب الق تجعلك دائمًا تعتمد على أعلى 
مستوّى من الكفاءة والوثوقيّة من البلاد. 


شركة cel AW LI‏ (ص. ب/ 694(« م طار الخ سيرانء )31932( 
المدينة الصناعية الثانبة بِالدَّمَام, المملكة العربية 39d]‏ 
Tel: +966-13-812-1023 Fax: +966-13-812-1597‏ 
marketing@albilad.com.sa sales@albilad.com.sa‏ 


ڪڪ 
00 0 


أمثلة على الأجيزة الصغيرة القابلة للارتداء: 


سترة 265 الصحة: 

$b‏ الباحثون في معد ملبورن لللكي للتكنولوجيا (RMIT)‏ سترةٌ 
يمكنها ati‏ صحة عمال البناء فى الوقت الفعلي, وهذا النوع من 
الأجيزة الق يمكن ارتداؤها Jude‏ کد بشکل خاض ع الناخات. حيث 
تُشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة مصدر قلق كبير. ولقد ابتكروا LAI‏ 
أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها مصممه 4 خصيصًا لاكتشاف !48.59 
فوق البنفقفسجية والق يمكن أن تساعد الستخدمين عل Ris‏ 
حروق الشمس. 


مجشات التحذير من القرب من أماكن الخطر: 

Jin eu‏ متزايدٍ دَفج نظام تحديد الواقع العالمى (GPS)‏ وأجهزة 
استشعار ألتحذير من القرب من أماكن الخطر في سترات الأمان, 
وأنواع أخرى من oliss‏ الحماية الشخصية., cus‏ تراقب موقع 
العمال. وتطلق تحذيرات مسموعه أو مرنية عندما يقترب العامل 
Lie‏ من الآلات الخطرة؛ أو موقع يحتمل أن يكون خطرًا في موقع 
العمل, وبالنظر إلى أن حوالى )10%( من جميع وفيات البناء مرتبطة 
باصطدام العمال بشيءٍ Le‏ فإن هذه التكنولوجيا وحدها يمكن أن 
تحدث ثورة go‏ سلامة مواقع البناء. 


القبعات الضابة الذكية: 

يمكن تجهيز القبعات ALA‏ بحاجب واضح يُفُكنه عرض صور مرئية 
ثلاثية الأبعاد كن يرتديهاء بالإضافة إلى كاميرا لاسلكيّة تسمح للعامل 
بالحصول على عرض )360 درجة) لحيطه» ويمكن أن يعمل هذا كمرآة 
,445 خلفية للمشاة. 


التحديات لأصحاب العمل: 
كما هو الحال مع العديد من التقنيات الجديدة. هناك عيوب وتحديات تصاحب الفوائد. وهى: 

* ضعف الخبرة: LE‏ ما يكون لدى الشركات الق تُطوّر التكنولوجيا القابلة للارتداء خبرة قليلة 38 مجال السلامة في مكان 
العمل؛ لذا في حين SI‏ خبرتهم التقنية ذات قيمة, ققد تكون هناك بعض الشاكل عندما يتعلق od!‏ بتطبيقها في الواقع. 
3 : الخصوصية: هي مصدر قلق كبير آخر AS‏ النظر عن نوع ju oul‏ القابل للارتداء sil‏ تتطلع إلى استخدامه» ٠‏ وسيرغب 
اأوظّفون 3 معرفة: أين تذهب بيآناتيم؟ وما الذى سيتمٌ استخدامه من أجله؟ لذلك يجب أن يكون لدى أصحاب 
العمل تدابير أمنية قوية لحماية بيانات الوظفين. وآستراتيجية لإبلاغ العمال BL‏ اليدف الرئيس هو تحسين السلامة, 
وليس معاقبة العمال. 
* الاستخدام الخاطى: عدد قليل جدًا من التقنيات غير مضمونة» وقد يصبح العمال معتمدينٍ بشكل مفرط على الجہاز 
القابل للارتداء, gl‏ استخدام الجہاز بشكل غير صحیح؛ »وقد يتجؤّلون -على سبيلٍ Juul‏ - 3 موقع cll‏ دون الالتفات إلى 
محیطہم» معتقدين أن الشتّشعرات الوجُودة 3 سكّرة الأمان الخاصة بيم سكنتههم إلى' Gi‏ خطر قريب «US a‏ 
ويجب على أصحاب العمل الذين يدخلون الأجيزة القابلة للارتداء 3 القوى العاملة لدييم- 108 دّورات تدريبية لتعليم 
العمال dias‏ استخدام الأجيزة. ومساعدتيم على فيم dials‏ قيُودهم. 
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gies‏ التكنولوجيا القابلة للارتداء بإمكانيّة تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع السلامة في موقع العمل تمامًا؛ من 

زيادة الوعى بالمخاطر إلى تقديم البيانات الق يمكن ol‏ تساعد 3 السيطرة على الخاطص وتوفير div‏ عمل inî‏ 
فقد حان الوقت لكل صاحب عمل لتقييم موقع عمله» ويسأل : نفسه: «كيف يمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء 
تحسين سلامة العاملين لدي؟». 3 


السسلامة العربسية يوليو 5٠١71١‏ 


أساسيّات الوقاية من الحريق على متن السفن: 

Asi‏ الحادث الأخير فى cline‏ (جبل علي) في إمارة (دبي) في 7 يوليو 
p2021‏ عندما اندلع حريقٌ كبيرٌ على متن سفينة حاويات 
(Ocean Trader) (£35‏ أحد أحدث الأمثلة على أهميّة 
احتياطات السلامة من الحرائق على السفن. 

إِنَّ حدوث مثل هذا الحادث يطرح علينا سؤالًا مهما ألا وهو 

56 alall 3 اندلاع الحرائق‎ gis ما زلنا غير قادرين على‎ ISU 
والسبب: هو أن معظم مسافرى البحر قد يميلون إلى اتخاذ‎ 
احتياطات السلامة باستخفافء على الرغم من معرفتهم‎ 
بأهمية اتّباعها حرفيًا.‎ 

وفي هذا القال al,‏ نظرةً doy po‏ على الأسباب الأكثر شيوعًا 
للحرائق علي متن السفن, والاحتياطات الق يجب gil Loslsdl‏ 
حدوثهاء والعدَّات Gul‏ يجب استخدامها قبل انذلاع الحرائق» 
وأثناءهاء وتعدها. 


ما هى الأسباب الأكثر شيوعًا للحرائق على متن السفن؟ 

تبدأ الجرائق على السفن - عمومًا - Lo]‏ في منطقة الإقامة, أو 
غرفة Soul‏ > وتتضمّن الأسباب الأكثر شيوعًا لحدوث حرائق 
doje‏ على متن السفن ما يلي: 


٠‏ التسرّب في أنابيب الضغط العالي: 

ففي السفن القديمة يمكن أن يكون احتمال تسرب الزيت من 
dlc youl‏ الضغط بسبب التركيب غير المناسب- مصدرًا 
«Saja‏ فإذا سقط الزيت i‏ رب على محبس مؤشر أو 
مشعب العادم, فيناك فرصة للاحتراق الثلقانيء والذي يمكن أن 
ينتشر بسرعةٍ عبر oll‏ وغرفة Hol‏ بالكامل. 

٠‏ الأعطال الكيربائية, gl‏ الأحمال الزائدة: 
يخضع استخدام العدّات الكهربائية للإشراف الصارم على 
السفنء: ومع ذلك يمكن أن تبداً الحرائق لأسباب فنية بَختة؛ 
مثل: التحميل الزائد للمفاتيع, واستخدام الأسلاك للقطوعة, 
بالولاز قر رة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث nt‏ وما 
د 


٠‏ الأضرار أثناء olilas‏ الصيانة: 
غالبًا ما تتضمّن عمليات صيانة السفينة عمليات لام أو قطع 


بار ولي poe sobs‏ عالية قد اندلاع حريق. 


جزءًا روتينًا من صيانة السفن؛ ولكن يجب إجرا 
قبة الدقيقة؛ ا الح قد تحدث بسبب 
ج أو التركيب غير الناسب 


٠‏ الخطأ البشري: 
يُعدّ الخطأ البشرى أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحرائق على متن 
السفن, EERE‏ 
البحرية ية يتم تدريبيم على نطاق قي واس 3 قبل الحلا اا إلا 
معاد NEE EIEN Geass‏ و ری 
TT‏ ا الغبار, والأجهزة غير المراقبة أثناء 
& والطّهىء والشحن.ء ومفاتيح التحميل الزائد باستخدام 
iE TREY Ae Sa‏ وما إلى ذلك. هي بعض الطرق 
rag rene‏ ا hm‏ سس 


صحفا 
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حوادث عربية 
حادث ميناء (جبل على) 


ee we 1‏ ا 
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تعتبر Got ull‏ البحرية مصدر قلق بالغ 
في عالمنا اليوم, خاصة وأن حوادث الشحن 
في ارتفاع على الرغم من الموارد 
التكنولوجية المتقدمة. ويُفكن gis‏ مخاطر 
الحريق على السفن من اجل السفر الآامن» 

ونقل البضائع بسهولة عندما يكون 
الأفراد في حالة تأهفب ذهنلي. وفجهزين 
جيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
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وهنا نستعرض بعض الأجيزة الأكثر استخدامًا في 
حالة الطوارئ المتعلقة بالحريق على متن 
السفينة: 


« طفايات الحريق المحمولة: : 

تُعتبر طفايات الحريق الحمولة من العدَّات 

الأساسية في مكافحة الحرائق داخل وخارج 

السفن, وهناك أنواع مختلفة من طفايات الحريق 

ay‏ على نوع الحريق, والواد الستخدمة في 

آلطفاية. sig‏ اختيار مطفأة الحريق الحمولة 

الناسبة» ووَضعها على GIRS‏ في متناول اليد- 

إجراءً las‏ للسلامة من الحرائق. 

٠ 0‏ الحواجز المقاومة للحريق: 

تُستخدّم هذه الحواجز انع الحريق من الانتشار إلى 

الناطق الحسّاسة. 

٠‏ صنابير الحريق: 

صنابير إطفاء الحرائق تسحب وتزود المياه ٤‏ أوقات 

CTR Teh‏ | الك 

بالإضافة إلى البرودة الشديدة. بحيث يُمكنها 

العمل حق في Jb‏ ظروف ما دون الضفر. 

٠‏ خراطيم وفوهّات الجريق: 

تُشتخدم خراطيم وفوهات الحريق ,لرش الاء 

بالفعل على الجزء الذى اشتعلت فيه التيران؟ ومن 

توفع أن يبلغ طولها )10 أمتار) على الأقلء على الرغم 

من ol‏ هذا قد يختلف حسب طول السفينة, 

ويتمٌ وَضْع خراطيم إطفاء الحرائق على مسافاتٍ 

منتظمةٍ بحيث يسبل الوصول إلى أقربها في كل 
s)‏ من as‏ 

٠‏ بَذَّلات الخريق: 

بدت E‏ مہمة للسلامة الشخصية 3 

الحرائق وهي مصنوعة من مادةٍ مقاومةٍ للحرارة, 

ويتم ارتداؤها أثناء إخماد الحريق (plc‏ ھن 

السفن. 


° أجربزة التنفس: 
تتطلب البيئات الخطرة الق تفتقر إلى, ,الأكسجين - 
مثل: الحرائق - استخدام أجهزة التنفس للعمل 
Jel. glob‏ المكان, وإجلاء الأشخاص من هناك, 
ويتضمّن ELS‏ وجه انق أكسجين مُتصلة. 

٠‏ قوارب Ole!‏ وأطواق النجاة: 
Kes‏ قوارب النجاةء E‏ النجاة من التطلبات 
الأساسية للإخلاء الآمنرٍ للأفراد. وتعتبر أطواق 
النجاة العتمدة من الاتفاقية الدولية لسلامة 
الحياةفى البحر(501-85) أمرّاضروريًاللسفن الصغيرةفي 
Ue‏ الحاجة إلى S335‏ ,السفينة فقي حالة وجود 
مخاطر حريق» ومن التوقع أن تحمل السفن الأكبر 
حجمًا قوارب نّجاةتكفي لإيواء )125% ) من الرّكاب على 
متن السفينة. 


O00 


احتياطات السّلامة الق يجب على الجميع 
اتباعہا: ١‏ 

لضمان سلامة كل مسافر ف youl‏ أصدرت 
الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر 
(SOLAS)‏ مرسومًا يقضي ob‏ تلتزم جميع 
السفن والبحارة بالكود الدولي لأنظمة 
السلامة من الحرائق (FSS)‏ . وتتضمَر ن بعض 
التطلبات الإلزامية: jas‏ مضخات قوية 
بدرجة كافية لتوجيه تيّارين cy‏ من الياه 
عند الحريق» ومُعذدَّات مكافحة الحرائق, 
وأجهزة doll‏ الحياة الشخصية, 
ومواصفات التصميم للتيوية المناسبة, 
وتدريب الوظفين. 


وفيما يلي بعض القواعد الأسياسية الق 
يمكن للمسافرين في البحر اتباعها ail‏ 
الحرائق القَرّضية على السفن: 

٠‏ تحريم الب الكشوف عل السفن, أو 
الكبائن؛ كالشبموع؛ gl‏ السجائر أو أعواد 
البخور إلا إذا 55 في حضور Qe‏ من 
«wll‏ وانطفأت قبل الغآدرة. 

٭ ضمان تجتب. اليل «الزائد SU‏ 
الكهربائية. 
٠تجنب‏ حمل ‘CLS! 3 hail o>‏ 5 
مناطق إلإقامة؛ حيث تكون Alain!‏ نشوب 
aut‏ الليب أكبر. 
Is pace‏ أحواض الزيت دون )18 

° اتباع جميع إجراءات السيلامة أثناء |> cl‏ 
عمليات الصيانة؛ مثل: الأّحام؛ of‏ القطع 
بالغاز؛ حيث توجد مواد قابلة للاشتعال. 

٠‏ القَيْم الكامل Glial‏ مكافحة الحرائق, 
والتدريب الأساسئ على تشغيلها.. 

وهذا يقودنا إلى العدّات gi‏ يجب 
سکام ا 9 احتواء ومكافحة GIjoull‏ لأا 
السفن: وكذلك ANd sland‏ 7 5 
وأثناء - وبعد الحريق). 


أجيزة الإطفاءء ومُعدَّات السلامة على 
متن | 

على الرغم من أ Si‏ الوقا ية خيرٌّمن العلا إلا 
wi‏ الحرائق تتشكل خطرًا Uige‏ لا يمكن 
توقعه. والخيار الوحيد في مثل هذا الظرف 
الؤسف هو تخفيف لضع Woy! jd‏ 
حيث (S83‏ استخدام العديد من أجيهزة 
مكافحة الحرائق. ومُعدّات السلامة 
الشخصيّة لإنقاذ حياة أفراد الطاقم في حالة 
نشوب حريق. 
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مشاركات cloc tl‏ (المبانى المستدامة) 


=“ السلامة البصرية فى المبانى المستدامة 


م / دينا عبدالمحسن الصفيان 2 


تخصص عمارة داخلية. وحاصلة على شهادة 
الماجستير في تصميم المباناي المستدامة 
من جامعة (ucD)‏ - ديلن - أبرلندا. 


2- الفن والجماليات: 
الغنٌ هو أحد العوامل البيئية الق تؤثر على الصحة النفسية للمستخدمين, حيث يفتح al‏ الجال «SW‏ 
والذى بدوره يساعد على خَلْق تجارب إبداعية ومثيرة -كرسم منظر طبيعي» والاتصال المباشر بالطبيعة؛ 
مثل: آلحدائق والنوافذ- لہا تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان وراحته. 
وتختلف المعايير الجمالية 695 الثقافة, والجنسء» والعُمر, والخبرات الحياتيّة, ورغم ذلك تعتبر الجماليات 
شيئًا ذاتيًا,بدون اي Jus‏ علمي على تأثير الجماليات على الصحة . 


1- الإضاءة: 


تعتبر الإضاءة من العوامل البيئية الق تلعب دورًا ميمًا 3 مجال السلامة dy pol‏ كما 
يمكن ان تسبّب الإضاءة السيئة العديد من المشاكل | لصحية لمستخدمي الباني. 
ومن للصادر الرئيسة للإضاءة: مصادر طبيعية» ومصادر صناعية, أو مزيج من الاثنين. 


السلامة البصرية في المباني: «هو كل ما 
يؤثر على حاسّة البصر؛ سواء كان مرئيًا او 
غير مرفي Ligale ij‏ أو غير ملموس»» ومن 
Aci‏ عوامل السلامة tay paul‏ الإضاءة 
بمختلف أنواعياء وكذلك يندرج تحتيا 


17 | 


الطبيعة: 

Gull توافر اتصال ب بين مستخدمى‎ SI 
والإطلالة على الطبيعة له دي‎ «dol rill 
والانفعالات نتيجة‎ droljll مفيد على الحالة‎ 
مع المواسم وأوقات البوم. كما‎ J—olgill 
يمكن أن يساعد قضاء الوقت في اماكن‎ 
طبيعية في تقليل التوتر.‎ 

ومما لا شك فيه أن تواجد النباتات» وعناصر 
Lai oll‏ يعبر من أنواعٍ الاتصال بين 
الأشخاص والطبيعة, والذي يؤثر على جودة 
السلامة البصرية» وبالتالي يساعد هيذا 3 
تحسين الصحة. والحالة المرّاجِية, فضلًا عن 
استخدام بعض أنواع النباتات لتنقية اليواء. 
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اللون: 

اللون E>‏ من الإدراك الذى 
يحمله al Lal‏ محيطناء والذي 
الأطوال rae Reh‏ الق 
ساسا المخ. وتختلف تفضيلات 
الأشخاص للألوان اعتمادًا على 
العديد من العوامل» مثل: 
onl‏ والجنس» والثقافة, ولا 
يوجد Jo‏ واضح لتأثير اللون 
على المرّاج, أو العواطف» أو 
الصحة النفسية. 


2- الإضاءة الصناعية: 

الإضاءة الصناعية days‏ لكل من الاحتياجات 
الوظيفية والجمالية «dua‏ ففى تسعينيات 
القرن التاسع pic‏ تمّ تطبيق العلاج بالضوء 
باستخدام الإضاءة الصناعية كعلاج للإكتئاب 
الشتوي. وف عام 0م أظہرت دراسة أجريّثُ 
على الإضاءة الصناعية انها قد تكون سبًا & 
بعض الأمراض بسبب سوء تصميمياء مثل: 
الوهج؛ وهو حالة مزعجة تتكوّن من انعكاس 
الضوء بشكل كبير ومباش. وفي للقابل يمكن 
للضوء غير للبآشر أن يخلق i>‏ جيدة للاسترخاء. 
مرونة الإضاءة الصناعية هي من أهمّ مُميّزاتهاء 
حيث يمكن التحكم 3 شدتها وَفقا لوظيفة 
الفراغ الداخلي. 
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1- الإضاءة الطبيعية: 
والرومان واليونانيون الإضاءة 
الطبيعية 3 تخطيط المباني؛ لما 
لها من تأثير كبير على الضحة 
الجسدية والعقغبقاية 
للمستخدمين: فقدٍ cul‏ 
بعهض الدراسات أن ضوء 
الشمس يدعم چہاز المناعة, 
والذي بدوره يتحكم 3 الحالة 
الزاجمية للإنسان» ويحمي 
الجسم من الأمراض بسبب 
olié‏ بفيتامين (د). 


الجماليات بجميع أنواعياء وبمختلف 
ألوانيا وأشكاليا. 

وتعتبر السلامة البصرية جزًا lays‏ فى 
pi‏ استدامة المباني وفقا صاب 
الأنظمة العالية لتصنيف البانى 
المستدامة» حيث تندرج السلامة البصرية 
تحت بند جودة البيئة الداخلية وَفقا 
لنظامتصنيف لبان اللستدامة(680.).حيث 
au‏ قياس نسبة توهّج الإضاءةء كذلك 
تندرج تحت بند الصحة والرفاهية - 
الراحة البصرية - وفقا لنظام تصايف 
المباني للستدامة (BREEAM)‏ حيث Ay‏ 
قياس كمية الإضاءة الطبيعية فى «Gull‏ 
وجودة اتصال البيئة الداخلية بالطبيعة, 
بالإضافة إلى نسبة تومّج الإضاءة 
الداخلية. 


مد 5 ا الأضرار التاى 
لحقت بالخرسانةء 
وطبيعة ترابط 
فكوناتها مع 
الإيسمنت. ومدى 
تأثر ترايطها مع 
5103 التسليح. 
ومدى تات مقاومة 
الانضقغاط والسد. 
القرار بحلول 
المعالجات لها؛ Lol‏ 
oral‏ أو الترميم. 


کڪ 


الحريق» Glo‏ تعطي انطباعًا Uo]‏ عن الأجزاء 
الأكثر تضررًا . 

2-استخدام مطرقة (شميدت) كمؤشر LAI tol‏ 
لتحديد الأجزاء الأكثر تضررًا من خلال سجل 
قراءات تثبت فيه الأجزاء والواقع الق A5‏ 


3-أخحذ عينات اللباب (core)‏ لإجراء فحص 
الانضغاط. 

4-بالإمكان اللجوء إلى إجراء فحص الوجات 
فوق الصوتية أيضا كعامل oka,‏ لتحديد 
الؤشرات الأولية للمناطق التضررة.  ٠‏ 
5-حدوث صدا للحديد. 
6-وجود تدهور بسبب التعرّض إلى التجمّد. 
7-وجود تدهور بسبب التعرّض لدرجات الحرارة 
العالية؛ كالحريق. 
8-طبيعة الترابط للخرسانة مع حديد التسليح. 
9-بالإمكان اللجوء إلى فحص (التحميل) إِنْ م 
تكن نتائج فحوص اللباب مقنعة . 
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مشاركات الأعضاء 
تأثير الحرائق على السلامة 


ما هي الاختبارات الق يتم إجراؤها على المنشآت بعد الحرائق؟ 


بلا شك تتأثر خصائص الخرسانة بشكلٍ سل 
عند تعرّضها لدرجات الحرارة العالية» ويكون 
هذا التأثير على النحو التالى: 

- انخفاض مقاومة الانضغاط للخرسانةء وكذلك 
مقاومة Lidl‏ بعد تعرّضها للحرارة العالية. 

- انخفاض معامل الرونة Jin‏ تدريجي عند 
ارتفاع درجات الحرارة. 

- انخفاض قِيَّم مقاومة الربط بحديد التسليح 
للخرسانة بنسَب مختلفةٍ مع ارتفاع درجات 
الحرارة. 

وبالإمكان الوقوف على طبيعة ونوع الضرر من 
خلال بعض الفحوصات التالية: 


1 -الفحص النظري؛ لتحديد الأماكن الأكثر lipo‏ 
نزولا إلى الأقل, وبالإمكان إجراء فحص Ug!‏ بضغط 
وسحق أجزاء من تلك الخرسانة باستخدام 
مطرقة يدويةٍ للوقوف على هشاشتہاء 
وتأثشير العم ق الأولي لتناير 


0 00 


| ae | 


تظير واضحة 3 الخرسانة مع انعدام ظيور حالة 
التمدّد في الخرسانة, وبعد عملية التبريد -أي: 
إخماد الحريق- ستظير شروخ» ويحدث تساقط فى 
الخرسانة كالتالي: 1 
1-تساقط 3 الخرسانة السطحية, أي: 3 النصف 
ساعة الأولى من الحريق. فتحدث انشطارات 
للطبقات السطحية الرقيعة من الخرسانة. خصوصًا 
عندما تتعرّض | لى درجات حرارة مرتفعة. فيحدث 
انشطار للأسطح؛ طبقة وراء الأخرى؛ فيُظلق على 
هذا النوع : «التساقط الانشطارى». 

2-يوجد نوع آخرء ويطلق عليه: «التقشير», ففي 
هذه العملية يحدث انفصال تدريجى للطبقات 
السطحية, خاصة Lacy! g‏ والكسور 3 هيكل 
«Gull‏ والذي dod‏ فيها شروخًا متوازية Lio‏ قد 
يساعد في حدوث انفصال تدريجي للطبقات 
السطحية 3 الخرسانة, وانتقال حرارة الحريق إلى 
حديد التسليح ف Gull‏ عندما تزداد حالة تساقط 
الخرسانة السطحية أثناء الحريق. 


لا Ls‏ أن الحرارة العالية سوف تُفْقد الخرسانة 
مقاومتيا baal‏ بسرعة, خاصة إذا تعدّت درجة 
حرارة الحريق (300 دررجة ؛ مئوية): Lal‏ بالنسبة لحديد 
التسليح فسيكون OU‏ من حرارة الحريق بفقدانه 
نصف مقاومته للشد» خاصة عندما تصل درجة 
الحرارة إلى )600 days‏ 4 مثوية)»ء « ويتضح أن 'مقاومة 
الخرسانة المسلحة للأحمال Sow‏ تضف إلى 
النصف من آثر درجة حرارة الحريق عليهاء Lale‏ 
بأنه إذا تعزضت الخرسانة للحريق عند )200 درجة 
مئوية), فسوف تبداً بفقد جزءٍ من مقاومتياء 

وكذلك يحدث تصدّع 3 الخرسانة Loris‏ تصل 
حرارة الحريق إلى )300 درجة مئوية) وحدوث فقدان 
8 مقاومة الخرسانة بحوالي )30%( من مقاومتہاء 

فعندما تتعرّض الخرسانة لدرجات حرارة عالية لا 
يحدث لہا آي حالة Lai‏ ولكن يكون التأثير فيها 
إذا كانت غير مُعرّضة لأحمال bad‏ وتكون 655 
الحركة, ولكن ! إذا أصبحت حرارة الخرسانة مرتفعة, 
وكانت مُعرّضة لأحمال ضغط, فإن حالة الانكماش 


l(c al‏ رم 
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5+ ج 

Lo 00‏ لا سك ميه: ان 
عامل أإدراك al ir‏ 
0( مهم 0 Cl‏ = الحد (JO‏ 
<ralgall‏ ]4 ن فی 
احتمال gall cgag‏ 
موجودًا؛ وعلين] تعبل 
وحود المخاطر والعمل 
علا ) الحد متها 
\Loicla‏ متزان Lo‏ 
تجنيه من مكافاهة 
معارنة مع اتثاذ تلك 
المتخاطر oe fake ١‏ 


القرار الأخير لك. 


إن التطؤر الصناعي الذي شههده العالم خلال السنوات الأخيرة. جعل 


العنصر البشرئ أكثر غرضة ؛لموادث العمل. مما أعطى أهمية إضافية 
لمجال الصحة والسلامة المهنية من جميع الأطراف. 


ومن أجل الرفع من إدراك الخاطر ale‏ يتوجّب علينا تجتب 
اتخاذ رر heey.)‏ ة على العواطف lg‏ حاسيس, units‏ اتخاذ 


للدى, والنظر للجوائب السلبية. والأشياء الق قد تقح بسيب 


انُخاذ الخاطرء وکل هذه الامور يمكن تحقیقہا عن طريق 
اتباع الخطوات الآتية: 


al‏ . عند القيام بأى: «jac‏ يح السفف الث عد أجل 
isi‏ دحب للتفكير في الخّاطر المكنٍ حدوثياء وترتيب الأمور 
من أجل وضع أولى الخطوات 3 SLeul‏ قراراتٍ عن وعي» 
والتحكم فى الشاعر والعواطف. . من أجل تجتب القرارات 
الخطرة والسريعة GUI‏ قد تَؤدّي إلى ظہور مخاطر أخرى. 


2 . بعد تحديد الخاطر الق قد aii‏ تبدأ فى التفكير فى 
الوسائل والطرق الق يجب القيام بها من أجل الحدّ من 
تلك المخاطر, وذلك عن طريق رشم خريطةٍ ذهنيةٍ في Elo‏ 


من >I‏ جل وضع استراتيجية للمساعدة 3 الحد من الخاطر. 


3 . أخيرًا » بعد التوفّف والتفكير في الخاطرء ؛ ووضع استراتيجيّة 
وتوفير الوسائل اللازمة. حينها تقوم بعملك. وتقوم باتخاذ 
القرارات بوعي وإدراك AE‏ 


0 0 > 


(ag‏ السؤل SH‏ أهم*ّتة هبو: 
لاذا لا نشعر بالخطر رغم تواجهده معنا بشكل دائم؟ 
إنّ تعدّد الأخطا ر الحيطة بناء وصعوبة حصرها 9 في إطار Sins‏ 
بسيب اختلاف الى كل من زاويته الخاصة- تجعلنا baw‏ 
غالبًا في فخ تجاهل تلك الأخطار؛ سواء بسبب الثّقة الزائدة, 
أو بسبب التعايش معہا حق تصبح Golicl Kol‏ أو اعتبارها 
ضرورية» أو بسبب whe‏ الوعى» « وعدم التفكير؛ ؛ ISLaicl‏ عات 
أحاسيسنا ومشاعرناء « وتغييب bill‏ والعقل. 

من هناء أصبح من الضروري العمل على رفع مستوى إدراك 
للخاطر للعنصر البشرى كوسيلةٍ للحدّ من حوادث العمل 
داخل الورش. 

وعندما Au‏ اتخاذ أي قرارء أو القيام بسلوكٍ ماء فإتّنا نقوم 
بذلك La]‏ عن وعى» أو دون وعى» وأغلب الدراسات والأبحاث 
الق ol? aur Cri yl‏ نسبة كبيرَةَ من قراراتنا تؤخذ عن دون 
وعى؛ مما يُسبّب نتائج وخيمة للجميع بسبب تدخل الشاعر 
als lg‏ بشكل كبير في اتخاذ تلك القرارات, بشکل (Sone‏ 
دون ‘yp‏ أو تفكين أو تخطيط. 

وهذه الأحاسيس تساعد على إنشاء عوامل مُحفزة لدى أى 
شخص تجعله يتخذ قرَاراتٍ فيها مخاطر كبيرة قد 9345 إلى 
حصولّ كارثة بسبب غياب النظرة للمدى البعيد. والاقتصار 
على ما ais ee‏ من أرباج خلال Sill‏ القصبرء « وبسبب 


i ae 
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الوسائل الحديثة لمكافحة الحرائق 


نظرًا للتطورات الحديثة الق يشهدها عَائّنا polall‏ من تطوراتٍ علميةٍ وتكنولوجية, فقد 
ذعت ered!‏ آل استخدام وسائل حديثة لكافحة الحرائق والكوفات, االاضاقة ل 
التغيّرات المناخية, وما أحدثه ثقب (الأوزون) بالغلاف الجوئ من ارتفاع درجة Lao dy) oul‏ : 
ساعد في انتشار الحرائق» وجعل استخدام الوسائل الحديثة في مكافحتها ضرورة days‏ 
للحفاظ علق الأرواح والممتلكات, ولتحقيق الأمان والسلامة لحياة الإنسان والخلوقات ٤‏ 
كل مكان؛ سواء 3 «Spill‏ أو المصنع, أو الفغندق,» أو اللمستشفى, أو أماكن gl «as‏ أماكن 
تحصيل atoll‏ أو للعملء أو الخزن, أو وسائل الانتقالء ولدعم دفع حركة التقذّم إلى 
الأما 

Tp‏ لما يحتاجه الميندس,» أو الدارس» أو الباحث E‏ هذا الجالء أوكل من يعمل فيه, أو 
ييمّه معرفته من دعم؛ سواء بالعلم, أو العملء أو الخبرة, فقد حاولنا -مستعينين UL‏ 
وبما توفر لدينا من علم ودراسة, وخبرة ة عمل» وبما استفدنا به من خبرة ة زملاء ميندسين 
وعاملين 3 هذه المجالات, وبما حصلنا عليه من مراجع علمية, وأكواد Atos‏ أو من 
تكنولوجيا حديثة- أن نقدم GSS‏ كافيًا عن مفهوم السلامة بما يفيد القطاع العريض هن 
الناس» ويُقدّم الحلول العلمية والعملية والمندسية لكافحة الحرائق والسّرقات Lay‏ بُحقق 
الظمأنينة والأمان لأصحاب البيوت» والتاجر, والصانع. ووسائل النقلء والانتقال. 

ونسأل الله أن ينفع بناكل مَنْ قرأ أو أسهم ف pit‏ السلامة, وأن يجعله في ميزان حسنات 
جميع من يريدون الأمن والأمان للمواطنين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


المهندس/ طارق سعيد عكر 17717 


تخرج في قسم لليكانيكا بكلية اليندسة. جامعة 

الزكازيق poe‏ سنة 1990م. 
ثم حصل على دورات تدريبية في مجالات التصميم 

والإدارة, وعمل في التنفيذ والتصميم والراجعة لكثير من 
leg pill‏ الإنشائية, والصناعية,ء والمستشفيّات, 
«duly‏ والبترول بأسوانء والغردقة. وشرم الشيخ, 
وطاباء والإسكندرية» والعاشر من رمضانء والبحر 
للتوسط؛ والرياض؛ وجدة. 
- أعقبها بالاستشارات eT‏ فى هيئة تطوير الحرمين 


وصدرت له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2016 


الشريفينء وكبرى المشروعات العالمية 


eee eae, | 22‏ ور ارم 


أكاديمية (سيفجين) الدولية 
للسلامة والصحة المهنيق 


والبيكة» والجودة 


أكاديمية (سيفجين)للسلامة والصمة المهنيةقء والبيئة والجيددد. ا 
حلم سعينا جميعا بكل قوة وإيمان إلى تحقيقه ونقله من 
alle‏ الأحلام إلى الواقع الملموس. 


رسالتنا: 

lg‏ تقل 

هدمهنا: 

ee ne لامة ا‎ 9 a 43 ا‎ ٠. lig do! 1 if وه‎ 5 ¥ dee تعزي‎ 


والجودة» وان نكون الأول عربيا في مجال التدريب» وتطوير مجال 
التدريب» وآن نقدم Lain‏ تدريبيا متفرداء وتطوير علافات ناجمة 
ومستمرة مع المجتمع والعملاء والمدربين. 


للتواصل: 
ج الرو 5 3 I‏ ور الا 2« , س ق |/ 030 7 ~~ ار 1 30 rs‏ 9 


المرج الجديدة - القاهرة — 201060837352+ SafegeneAcademy@gmail.com‏ 


هل يوجد تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في السلامة والصحة المهنية والبيئة ؟ 


نعم» › يوجد تطبيقات كثيرة للذكاء الصناعي ٤‏ السلامة والصحة Aig ll‏ وخصوصًا lao ٤‏ الوقاية الشخصية الذكية, 
ويوجد أكثر من مقالٍ لهذا الوضوع. 


لو فى مستودع فية راكات تخزين ارتفاع المستودع تقريبا 10 متر وله راكات (ارفف) للتخزين محتاج اصمم له نظام 
اطفاء باستخدام رشاشات 25 esfr..Kfactor‏ فقط ولا اريد تصميم رشاشات داخل راكات التخزين 

فضلا ولیس امرا محتاج اعرف نظام اقطار المواسير والمسافات بين رشاشات ESFR‏ علما أن المستودع فية تخزين مواد 
كيربائية مثل لوحات ومفاتيح کہرباء ولا يوجد بها کہرباء 


ol‏ لابد من تحديد factor‏ ۸, والضغط التشغيلي للرشاش (طبقًا لارتفاع التخزينء وارتفاع السقف. وطريقة التخزين 
والمادة (aise‏ ؛ طبقًا لكود: 
NFPA 3 )2019( CHAPTER .23‏ 
- بخصوص السافات بين الرشاشات» فإنه J lab‏ 
NFPA 13 CH 14‏ 
GIS‏ مساحة التغطية للرشّاش ! لا تتجاوز )9.3( متر مربع. 
- بخصوص أقطار الواسیرء ALS‏ تحديدها lab‏ للحسابات الهيدروليكية. ولیس Pipe schedule‏ جدول اقطار الواسير. 


ا طرح موضوع اهم الشهادات الاون لاين التي يمكن ان يحصل عليها لليندس اليتم بموضوع 


aol‏ الشہادات هي شہادات (النييبوش) العامة؛ مستوى «yg «Jol‏ ثم مستوى متقدم (الدبلومة), ويوجد مركز مصري 
1 متخصص ° 


Waleed Morsy 


Advice, training and monitoring for health & safety and environmental management 
23 July & Sultan Mahmoud Street, El Salam Tower, El Sharq district, Port Said - 42111, Egypt 


Tel. 01068046250 
salamawaleed@yahoo.com 


ولها وکيل عالي أضغط للأنتقال” (ZF‏ 
ومن الهيئات الرائدة في التدريب أيضًا في جميع الجالات والسلامة والصحة الينية 
baci - NEXT-Schlumberger co.‏ للأنتقال ZF‏ 
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Cl‏ تساآل و 
AISS‏ يجيب ١‏ 


يتيج لكم العهد العربي لعلوم الشلامة 8155 خدمة الرّد على جميع 
تساؤلاتكم قي كل ما يخص علوم الشلامة المينيّة « إن كنت (pao‏ يبحثون 
عن إجابات لبعض الأسئلة توجّه فقط إلى بريد القرّاءو ادك سؤالك 


;0 مرففًا باحابتةكلمر. سلسلة:"اسأل 51556 جيب" . 


وانتظر نشر 


- تثير مسابقة الشعارات التفكير, وتساعد الوظفين 
على التركيز على أهمية السلامة في مكان العمل. 
3- مقاطع فيديو ومسابقات: 
- استغرض مقطع فيديو شهريًا عن الصحة 
والسلامة للينية. 

Lai -‏ مقاطع الفيديو الفُكَاهِية طريقةً رائعة لتعزيز 
الرسالة» والترفيه فى نفس الوقت. 

Bis -‏ العديد من الشركات أقراص (DVD)‏ للضحة 
والسلامة المينية لبرامج السلامة في مكان العمل» 
والق تتضمّن LAI‏ اختبارات ومواد أخرى للتأكيد 
على الرسالة. 

- يمكن للشركات تحديد مقاطع الفيديو المتعلقة 
بصناعتہا الحدّدة b>‏ يتمكن الوظفون من ممارسة 
المبارات المرتبطة مباشرة بخبراتهم 
- تُوفر مشاهدة مقطع فيديو نيجًا فريدًا للسلامة, 
وتحافظ على اهتمام الموظفين برسالة السلامة. 


مرغوبة؛ إنها كفاءة قيّمة تُشكل أساس الابتكار. Cog‏ 
المشكلات» وعندما يتم divas‏ بشكل صحيح يفي مكان 
«asl‏ يمكن أن يساعد الأفراد والفرّق في التقلب على 
التحديات» وتحقيق أهداف العمل. 

وعلى الرغم من PLE‏ وجود حلّ سحريً من شأنه 
زيادة إلتفكير النقدي في مكان العملء إلا أن مجموعة 
متنوعة من الأنشطة مجتمعة يمكن أن تُعرّزه بشكلٍ 
«SLES‏ وعندما تبن ثقإفة تُعرّر التفكير النقدي Copia‏ 
ستشديد مؤسستك ككل نتائج ونجاحات مبيرة. 
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65 و eblol‏ مكان العمل على اأحضلة النهائية للأعمالء فتقدر إدارة السلامة والصحة i (OSHA) dui Ll‏ أرباب العمل 
Ran‏ ما يقرب من مليار دولار أسبوعيًا لتكاليف تعويض العمال المباشرة وحدهاء والق تشمل مدفوعات 
التعويض» والنفقات الطبية»ء والخذمات القانونية. ففالبًا ماتكون التكاليف غير المباشعرة 
599 العا 5 والإنتاجية العقودة أكثر من ثلاثة إلى ستة Sled!‏ التكاليف المباشرة. A959‏ جعل cabal‏ يفكرون 
بشكلٍ نقدئ بشآن السلامة آمرًا بالغ الأهمية لتقليل الإصابات € مكان العمل. 


مثل: تدريب موظفين جدد» 


أنشطة لتنمية bls‏ التفكير الناقد: 

يمكن لمديرى السلامة فى الشركة تحفيز الُوظفين للحفاظ 
على السلامة في أذهانيم من خلال تنفيذ برامج عملية 
قائمة على الأنشطة لتعزيز أهداف وغايات السلامة: 


1- مسرحيات السلامة: 

- دع الوظفين يأخذون مركز الصدارة من خلال أداء 
مسرحية فكاهية للتأكيد على رسالة السلامة, ولكسر 
الرُوتين الوظيفي؛ سواء كان ذلك Ud‏ أو Bij‏ سنوئ 
حدّد جدولا Lito;‏ لاجتماعات السلامة المنتظمة؛ واجعل 
and Js‏ يأخذ 093 3 الانشاء والأداء. 

- تعرز الاجتماع الذي يقوده الموظف العمل الجماعي. 
ويسمح للموظفين بان يصبحوا جزءًا من الحلٌ؛ بدلامن 
الجلوس في الحاضرات. 

- يمكن, أن تكون السرحيات تمارين لعب» أو أدوارًا 
فكاهية ِتَقِدّم رسالة السلامة بطريقة إيجابيّةِ ومُسلية 
تساعد اللوظفين على الاحتفاظ بالعلومات. 
2- مسابقة شعار السلامة: 
(pals -‏ مع برنامج السلامة كأنه حملة تسويقية. 
ais -‏ مسابقة, Azria‏ كل موظفي لتقديم شعار 
إبداعيً للسلامة éliy‏ على موضوع مركزي Liked‏ جوهر 
التزام الشركة بالحفاظ على بيئة عمل آمنة. 

- يمكن طباعة lod‏ الفائز على القمصان والشترات 
الصلبة, واللصقات والشّارات. 
- قم hts aia‏ الشعار جائزةٌ متعلقة بالسلامة؛ مثل: 
الأحذية ذات الأصابع الغولاذية, أو الرسوم الدراسية 
مدفوعة الأجر لورشة عمل متعلقة بالوظيفة. 


0 0 


ت التفكر 


هو التأكّد من مدى نجاح التفكير 
الناقد من الوصول إلى eal‏ النهاقي 
والوحيد للمشكاة. أو للسألة العقدة, 
مع الحرص على متابعة طريقة 


/ 


هى مهارة البحث عن كافة الدلائل 
الي تساعد على ربط مُكوّنات الشكلة 


E‏ مع Lae‏ البعض» وقد تكون هذه 
EE EE‏ الدلائل حقيقة؛ «al oils‏ والوثائق, أو 
باعتبارها مجموعة en‏ 
من البدائل الى 
تساعد على J>‏ 
الشكلة. 


هو مهارة توضيح طبيعة للشكلة, 
وتحليليا بطريقة مُبِسَطةٍ حق يسيل 


فہمہا؛ سواء قل الشخص امرتبط 
ا فيها مباشرةء أو الأشخاص الآخرين 
الذين يُشهمون في حاہا. 


التنقدي؟ 


Lannie‏ «هو القدرة على 

تحليل المفيوم بموضوعيّة. مع 
مراعاة الحقائق. ووجهات النظر 
الختافة للوصول إلى نتيجة 


gece‏ جاه إلى أن التفكير 
Grail‏ مہارة -وليس مجرد 
عملية تفكير تلقائية- هو أن 
معظم الناس يفكرون بشكلٍ 
طبيعيٌ (بشكل غير نقدئ) ف 
اتخاذ sly Sha‏ على 
التحتزات الشخصية. أو الصلحة 
الذاتية, أو الشاعر غير المنطقية. 


DN ig eel م‎ 


استراتيجية المؤشرات البادرة من أجل Rid‏ 
الكوارث في الستقبلء وتقليل الخسائر في 
الأرواح والاديات؛ لان هذه المئؤشرات 
تساعد الإدارة في قياس كفاءة إدارة 
منظومة السلامة. 


إحصائية ٤‏ إحدى شركات الأعمال 


البحرية الخطرة: وُحَدَ ail‏ عند بذل 
مجہود للتحقيق ٤‏ حوالي (3000) واقعة 
خطرة بدون خسائر واتخاذ الإجراء 
التصحيحي» انخفضت الوفيات إلى فردٍ 
واحِدٍ في هذا العام. 

وككلّما تم الاهتمام بالمؤشرات المبادرة, 
واتخاذ الإاجراءات المناسبة- انخفضت 
الخسائر الضخمة؛ مثل: الوفيات, 
والخسائر المادية, كما ف (مثلث السلامة). 


0 واقعة خطرة بدون خسائر 


0 تصرفات خطرة 


دراسة 3 3م ف أمريكا لإحدى 
الشركات الق نتج منها حقيقة ميمة, 
وهي النسبة من تحليل 3000 واقعة 
خطرة بدون خسائر 
وبين وقوع حوادث بخسائر ضخمة؛ 
مثل: حالة 6199 واحدة. 
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الإجراءات التصحيحيّة قبل فوات lol‏ 
ومن هذه المؤشرات المبادرة: (عدد الوقائع 
الق حدثت نتيجة Spot‏ غير آمن, أو 
ظروف غير مناسبةٍء وإن لم ينتج غنہا 
خسائر)ء > وتتسمّى JI‏ «نيرميس»), وهي 
مُرشحة أن تتحوّل إلى حوادث بخسائثر أو 
كوارث عند تغيير الظروق, وأيضَا تصرفات 
العاملين الخطرة. وغيرها. 

ما الذي تُحققه الشركات من المؤشرات 
المبادرة؟ 

لجأت الشركات الحترفة إلى تطبيق 


i‏ في علوم السلامة) 


تيجية الم شرا Cal‏ 


¢ المبادرة 


69 
oe 
the 


ماهى الؤشرات المبادرة؟ والفرق Lin‏ 
وبين الملؤشرات المتآخرة؟ 

الؤشرات المتأخّرة: هي الخسائر الفعلية 
الق تعكسها تقارير الحوادث الق وقعت 
بالفعل من (وفيات - خسائر اقتصادية- 
توقف العمل - دمار العدّات -غرامات 
قانونية). 

أما للؤشرات المبادرة: فمي المعلومات الق 
نجمعها مبكرًا بعد التفتيش والتدقيق 
والاستبيان» وذلك من أجل كشف 
القصور فى نظام السلامة. واتخاذ 


0 00 


الشركات nLig-‏ & في 
مجال البترول رغم خطورته- لا 
تدا في اتخاذ إجراءات 
تصحيحية إلا Alto‏ بعد وقوع 


TET‏ ابتکر الخبراء 


استراتيجية للوق رات المبادرة» 
د( لاس a‏ 5كئ تسايق 


00 ae 


SI 9‏ إدارة الشركاتٍ الملتقدمة الق تتحكّم 
«bled! 3‏ وتحقق انخفاضًا كبيرًا 3 
الحوادث, وبالتالي الخسائر- تعتمد على 
تطبيقٍ استراتيجية المؤشرات الاستباقية 
الي تقيس مدى كفاءة الالتزام 
للمؤسسة بالسلامةء وتتنتّاًٌ بما 
سيحدث ف المستقبلء وتُْطِبّق الإجراءات 
التصحيحية مبكرّاء Peary EE‏ 
لخظبًا على منضّات إلكترونية مشتر كة. 66 


° ل سعد سو عن سانسن 
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- النسبة ai Ul lal aed‏ کتابتہا 
عن الوقائع الخطرة بدون خسائر خلال 
del )24(‏ من إجمال الوقائع. 

- النسبة لائوية للوقائع بدون خسائر إلى 
إجمالى الحوادث. 

- النسبة للثوية للتحقيقات الق تة 
الانتهاء Lio‏ بالنسبة لجميع الحوادث. 

- النسبة الثوية للإجراءات التصحيحية 
)45 عا ا م 
Crucial Ea‏ 


بعص الأدوات والحلول: 
استخدام منضات إلكترونية تعمل على 
EE TS‏ ل 
وتطبيق نظام روتين لتسجيل جميع 
E TET ET‏ 
Adio‏ وللتابعة؛ لتحقيق سرعة 
وسہولة التقاريرء وظيور النتائج للجميع 
سرعة التحقيقات» والاهتمام, 
واتخاذ الإجراءات التصحيحية لنتائج 
تحقيقات الحوادث الق تفع بخسائر 
LAsig‏ للتصرفات الخطرة, وجميع 
الوقائع بدون lus‏ - التفتيش 
والتدقيق الداخلي والخارجي daa‏ 
دورية - التأكد من تنفيذ الإجراءات 
اا الناتجة dio‏ ولمتابعة - 
استمرار Woy!‏ والتصحيح» E‏ 
ونشر العلومات Jol: Yoi‏ للجميع - 
وتنفيذ الخبرات الكتسبة والدروس 
المستفادة منهاء وتشرهاء والتأكد من أن 
الجميع استوعبوا الدرس منها. 


كما يتم الاستفادة من النتائج السابقة 


للحوادث لكي تساعد في اتخاذ خطوات 
ee‏ وينم Sree‏ التحقيقات» 


تنفيذ الإجراءات 


تتكرّر الكوارث والحوادث في الدول 
النامية بسبب عدم التركيز على الحلقة 
المفكقودة, وهي عدم تحديد الأسباب 
الرئيسة, بل au‏ الاكتفاء بمعالجة 
الأسياب الظاهريةٌ والمباشرة فقط, 
ويتطلّب تحديد الأسباب الرئيسة: خبراء 
- وقت - مجيود روتكنيك معدم 
وبرامج كمبيوتر يُنفذها محترفون, 
وتجميع للمعلوماتء وتحليليا بأسلوب 
(ale‏ وقبل كل ذلك التزام بالسلامة 
والصحة من جانب الإدارة العلياء وما 
عبر ارا 3 العالم, وخاصة الدول 


يمكنك الاطلاع على المصدر من هنا (Gn‏ 
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i‏ نالحاقة الف قهودة؟ 


بجع الخبراء gl‏ عدم التصدّىي للأسباب الرئيسة 
والجذرية, والتوقف عند مستوى الأسباب الظاهرية 
لمباشرةء أو اللختفية LLS‏ وهذا يؤدي إلى تكرار 
الحوادث والخسائر الرهيبة؛ مثل: وقوع حادثة 
سيارة Au‏ فورًا Eloy!‏ السبب إلى السائق. ويتمٌ 
عقابهء وتتوقف الإجراءات عندهاء ولا يتم البحث 
عن تقصير إدارة الشركة فى أشياء كثيرة؛ منها “Lito‏ 
عدم تقديم التدريب له. وغيرهاء بل يجب الاهتماد 
بجميع الأسباب المباشرة والرئيسة, والختفية Lae‏ 


| 


المستوى العام للدولة ف الالتزام بموضوع السلامة 
والصحة الهنية, ورَضد اليزانيات الضخمة له. وليس 
فقط إصدار القوانين» بل أيضًا الحرص على تطبيقها 
وتحديثهاء فمثلا: في إنجلترا Gis Av‏ تشريعات 
قانونية مُلْزمة, وإنشاء dim‏ للسلامة والصحة 
للہنيةالتنفيذي ة٥‏ ۷اا اc×٥‏ 15۴ یندرجتحتہاعدّةهيئات لہا 
سلطة كبيرة, وتلتزم جميع الشركات بالتعليمات 
الصادرة Lio‏ 


عدم وج ود حد Gol‏ من ثقافة السلامة لدى 
المجتمع. وعدم استخدام اليدياء بحيث تكون 
السلامة أسلوب حياةٍ داخل وخارج العمل. 
عدم تعيين قادة ورُوَّاد مُدرّبين تدريبًا احترافيًا 
يقومون بتوجيه العاملين بأسلوب علمي. 

خطوات التحقيق الاحترافية: جميع التفاصيل 
والجداول وقوائم الراجعة في مصدر (1) 


au gi‏ جممع 245 العلومات؛ سواء فيزيائية, وصور 
ومادية, ol‏ شہادات الحضور وأيضَا مستندات 
الشركة من تصاريح العملء» وتدريب الأفراد. وتقييم 
«blll‏ وغيرهاء ثم مرحلة تحليل البيانات, 
والوصول للأسباب المباشرة وما وراءها الق دفعت 
LJ‏ والأسباب الجذرية. وأوجه القصور في إدارة نظام 
السلامة, ثم الرحلة الأخيرةء وهي إقرار الإجراءات 
التصحيحية, ووضع ABS‏ والتأكد من تنفيذها. 


ملق 42251 
تقنيات مديثة فى علوم السلامة 


3 هه هه 1 ه هه‎ | 1 . al 
تكرار الحوادث؟ ۽‎ aio! 


سنوبًا بسبب حوادث العمل يموت أكثر من اثنى مليون إنسان. والخسائر 


العالمي - منظمة العمل الدولية - 


الاقتصادية حوالي )3%( من إجمالي الناتج 


ويرجغ الخبراء الأسباب إلاى عدم التركيز على الحلقة المفقودة وراء تكرار 
الكوارث والحوادث؟ دعونا نرى ماذا يعرض علينا خبراء الهيئة الإنجليزية 


سبب الحادثة الرئيس يرجع دائمًا إلى: Lo]‏ فشل التخطيطء 


أو قصور في الإدارة العليا للشركات 


إصابة عامل 
بانزلاق 
تدني مستوى ات 
الصيانة في E‏ 
الوقع نتيجة امد ` 
زيت على 
الأرض 
399-09( الإدارة العليا 
نظا غير مدركة 
السلامة وغير ملتزمة 
المرينية بالسلامة 


0 0 © 


(1) مصدر‎ HSE. Executive لتلسلامة‎ 


ISL‏ التحقيقات ميمة جدًا؟ 
ol‏ تنفيذ التحقيقات بكفاءةٍ تعتبر من أهم 
الاستراتيجيات ail‏ الحوادث, ومن أجل Ris‏ 
تكرار نفس الحوادث, لكن هناك أمور غاية في 
الأهمية؛ مثل: دق ناقوس الخطر, والإشارة 
إلى القصور في إدارة نظام السلامة, بل وإدارة 
الشركة العليا ذاتهاء والتوجّه إلى تطوير 
اليارات الإدارية. كما Gi‏ العاملين عندما 
يشاهدون اهتمام الإدارة بسلامتهم ترتفع 
معنوبّاتهيم, وتتحسّن ثقافة السلامة لدييم. 


محص تسلسل الحادثة, ونظرية(الدومينو): 
تسلسل الحادثة تشع نظرية سقوط قطع 


(الدومينو)ء أولا: لا تضع الإدارة العليا 
للمؤسسة السلامة والصحة الهنية على رأس 
أولويّاتهاء .ثم قصور ٤‏ إدارة نظام السلامة 
ينتج dic‏ تصرّفات خطرة. وظروف خطرة Av‏ 
السشَماح بتكرارهاء وعند تكرارها بدون خسائر 
تصبح dole‏ خطرة. وتصبح ثقافة للمكان» 
وتتغكّر الضروف بحيث تؤدي إل أسباب 
مباشرة 6955 إلى الحادثة. 
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bagigi4i9 clans‏ السلامة 


MineWell تطبيق‎ 

Sie) iii 

والصحة المهنية 
cabal‏ طبرت اة مص أعرى نيجه A999 cl‏ يك الصحة alec‏ و ا 


العزلة الاجتماعية وفقدان العمالةء og Slo‏ وإجراءات السلامة الإضافية في مكان العمل للحفاظ على 
الرفاهية البدنية. 


الصحة العقلية: 

— الصحة العقلية وَففًا انظمة الصحة العالية هي: «حالة من الرفاهية يدرك فيها الفرد قدراته الخاصة؛ ويمكنه 
التعامل مع ضفغوط الحياة العادية, ويمكنه العمل بشكلٍ م ومثمر « ويكون قادرًا cyl‏ تحقيق للساهمة 3 
مجتمعه». 

وقد تشمل الصحة العقلية قدرة الفرد على الاستمتاع بالحياة, وإيجاد توازنٍ بين أنشطة الحياة. والجهود 
البذولة لتحقيق الْرُونة النفسية. 


تطبيق Minewell‏ : کے 

أطلق مجلس العادن الأسترالي أحدث جهوده لدعم الصحة العقلية لعمال الناجم: وذلك من خلال تطبيق 

الحمول للجاني MineWell‏ وييدف هذا التطبيق إلى تقليل gill‏ وتحسين الرفاهية للقوى العاملة في الناجم 

الأسترالية, والق يبلغ قوامها )250( ألف عامل. 

1" ’ ووفقًا مجلس العادن الأستراليء فإن القيمة الأول 3 صناعة المعادن الأسترالية تتمثّل 3 سلامة وصحة القوي 

د العاملة Ld‏ حيث يذهب الجميع إلى العمل ويعودون إلى منازلهم بأمان, isis‏ إطلاق هذا التطبيق خطوة 
رائعة إلى الأمام 3 توفير المساعدة لعمال التعدين وعائلاتہم الذين قد Yop‏ بوقتٍ عصيب بسبب ساعات 
العمل الطويلة, أو الانفصال, أو العزلة, أو الإجهاد الالي. 


ميزات تطبيق :Minewell‏ 

تطبيق MineWell‏ هو تطبيق صحي مجاني aio’‏ للمساعدة في تحديات الصحة العقلية والعافية SU‏ تواجه 
عمال التعدين 3 حياتيم اليومية, > وتم تم تطوير هذا التطبيق من Jid‏ مجلس العادن ي أسترالياء والرافق 
الإبداعية, مع مدخلاتٍ من عمال التعدين من جميع أنحاء أسترالياء لتوفير الوقاية, والتدخل, والتعليم في 
مجال الصحة العقلية. والرفاهية لعمال التعدين الأستراليين وأترهم 

كما تظلٌ جميع العلومات الشخصية الق يُقَدّمها مستخدمو هذا التطبيق هي معلومات خاصة, ويتمٌّ تخزينها 
على اچہزتہم فقط ولا يمكن للآخرين الوصول Ll‏ أو عرضہاء أو جمعہاء بالإضافة إلى ذلك تشمل للثزات 
جدولة مخصصة للعاملين 3 الۆزديات لتعزيز النوم واليقظة بشكلٍ أفضل أثناء الناوبة, وتقديم الشورة 
والتمارين لتحسين جودة النوم, والبقاء في نشاط وإيجابيّة والبقاء بصحة جيدة أثناء جائحة (كوفيد 19). 

كما يتضمّن التطبيق Lavi‏ أداة اتصال اجتماعی لجدولة الناسبات السنوية. وأعياد dul‏ ولقاءات مع العائلة 
والأصدقاء, والأحداث الهمة الأخرى؛ بالإضافة إلى أداة الاستجابة للأزمات, وخدمات الساعدة الأخرى, ويشمل 
أيضًا أداة إدارة مالية للمساعدة في تخفيف الإجهاد المتعلّق بالإدارة ASU‏ 


MineWell 


Diginostic Pry. Lid. 


© 


Ae\d 26006) 


WIMIUN 


PM ‘Aad onsoultig 


99 
الصحة العقلية هي dow‏ أساسية | للسلامة والصحة Anil‏ فنحن في مجتمعاتنا dy sl‏ بحاجة wil dale‏ 
من الاهتمام بذلك الجانب» إضافة إلى oi‏ استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين وتطوير بيئة 
العمل أصبح السّمة السائدة فى pas‏ التحؤل الرقمى الذي تخياه, كل ذلك له pal‏ الإيجابي نحو رفع قيمة 
السلامة المهنيةء وانتشار تلك الثقافة فة الق تحافظ على الأفراد وللمتلكات. 


te 
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قد تنجح الشركات في التوضّل للإجراءات 
التصحيحية المناسبة؛ لكن أغلبها لا ينجح أثناء 


السلامة فى قطاع النفط والغاز التنفيذ في الوقت الطلوب» ومن هنا تتكرّر 
:3 | الحوادث والانحرافات عن الخطة» والتجاوز عن 
التطابق مع معايير السلامة؛ لذا لابدّ من 


السيطرة على المخاطر الخمسة أدوات ومَنضَاتٍ إلكترونية, وتطبيقات للنجاخ 
الأكبر على السلامة في قطاع النفط 


في ذلك. 


jl‏ جميع الشركات, تريد وتُخطط وتبذل 
مجيودًا كبيرًا من أجل السلامة والصحة 

5 . . . 0 . 3 . الميينية, وکن ليس مجرد ag‏ الإدارة ق حادق 
Eliminating the Top 5 HSE and Quality Risks in Oil and Gas-Webinar‏ السلامة, وضع الأهداف والرؤية يكفى, فلابد 

من استراتيجيات وطرق وخطوات استباقيّة, 
وأدوات عملية» وبالاستعانة ببرامج الكمبيوتر 
يتم التحديث والتواصل اللحظيء والتسجيلء 
والرصدء والتحليل» ومتابعة الإجراءات 
التصحيحيّة: أين log‏ .. وأمور أخرى من 
أجل السيطرة على 457 المخاطر. 


المخاطر الأكبر تآثيرًا: 

المخاطر الخمسة الأعظم تأثيرًا. هى: 

1- المخاطر الناشئة عن انحراف مسار الشركة 
عن التطابق مع معايير السلامة. 

2- التجاوزات القانونية. وصلاحية التصاريح 
والتوافقات. 

3- عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحيّة في 
ميعادهاء والناتجة عن التفتيش والتدقيق» 
والموردينء والحوادث والتصرّفات الخطرة الق 
لا ينتج Lic‏ خسائر. 1 
4- إدارة المقاولين ولك 

5- تجاهل ال (نيرمس) Near MISS‏ الوقائع 
ols‏ التصرفات الخطرة, ولكن لحسن الحظ لا 
ينتج Lic‏ خسائر. 


وهذا ما سيتمٌ شرحه فى هذا gist)‏ نان من 
شركة (أنتلكس) الق أقترحت حاولا لأعظم 
خمسة jst polos‏ في مجال «bal‏ والغازء 
والمجالات الخطرة. 
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نحن نسعى جاهدين في (بافاريا) للمساهمة في عالم أكثر أمانا من خلال توفير حلول فائقة 
القانونية لذا Av‏ رصد وتحذير للمسؤول قبل اليعاد I‏ 029 لمكافحة الحرائق. وتوسيع نطاق نشاطنا عالمياء وصولا لهذه الغاية. وإننا نهدف إلى 


Jol‏ طريق محر الإسماعيلية - القاهرة - مصر 


borgelarab.sales@bavaria.com.eg 


بناية )138( قطعة رقم )52(« منطقة رقم )4( 


sales.sudan@bavaria-firefighting.com 


الأدوات والحلول الجديدة: BAVARIA‏ 


هي مجموعة من التطبيقات والأساليب العللية 6 
0385 الخبراء ف تحليل الحوادث والأسباب» وتشغيليا Fire Fighting Solutions‏ 


jno 7 ا اليوبيل الذهبى ل (بافار‎ TE أ‎ PEE 
والسؤول عن تنفيذ الإجراء التصحيحي.‎ 


والأسلوب Sam‏ هو منضة إلكترونية تربط جميع أفراد 


تنفيذه, وماذا تم فيه ee‏ دور كل 29« و يتم التذكير أن نكون الخيار الأول للعميل فى تقديم حلول الوقاية والمكافحة من الحرائق من خلدل إتاحة 


بميعاد الإنجاز | بء لك د اماد ا ie‏ 5 ا 0 : oe oh ean‏ 3 ~ 
pee sia wit E SPS peo"‏ مجموعة متكاملة ومتميزة من المنتجات والخدمات التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات 
على الوبايل أيضا. في جميع الأوقات. 


التجاوزات القانونية: ‏ نظرًا لخالفة بعض تشريعات ٣|‏ 
السلامة. GS‏ ذلك يكلف Bho‏ كبيرة بسبب التأخير عن 
تجديد تصاريح diied‏ أو عدم التطابق مع الاشتراطات 


بوقتٍ كافٍ. تقديم أعلى مستوى يمكن بلوغه من 6393 منتجات وخدمات من أجل الرّضاء الكامل للعميل. 
الخطر الأكبر: هو عدم الانتهاء من الإجراءات التصحيحية 

في موعدهاء Glo‏ تنتج عن التفتيش وتدقيق الوردين - 

الحوادث والتصثقات أل الخطرة الق لا ينتج Lic‏ خسائر. 

: للتواصل 


5 بافاريا (للركز الرئيس). 
99 العنوان: شارع حدر السوييين - النطقة 
Se‏ | ا الصناعية 


أن تكون لدى الشركة نية صادقة 
للسلامةء فہذا «eyo‏ ولكنيا لا تحقق 
شيا بدون استراتيجيات تعمل Ae‏ 
وسياسات وخطوات A sles‏ 
وأدوات ومنصتات إلكترونية للتواصل 
والتنبيه لتنفيذ الإجراءات التصحيحية 
الكثيرة الصادرة من الجيات المختلفة؛ 
مثل:التفتنيشء والتدقيق» 
والتحقيقات للحوادث والوقائع مع 
الالتزام بالاشتراطات القانونيةء وبهذا 
au ai‏ السبييطرة على أكبر مخاطر 


ص.ب/ 21 - النزهة الجديدة. 
هاتف/ 2034594327+ 
فاكس/ 2034592048+ 


البريد الإلكتروني/ 


(بافاريا) لبنان: 
العنوان: سن الفيل - حرش تابت - 


صندوق بريد رقم/ 1178-90 
هاتف/ 96114878934+ 
فاكس/ 9611487895+ 


مدرسة مكافحة الحريق: . 
تتشرف شركة (بافاريا) بتقديم أحدث وأكبر مركز تدريب متخصص في 
مكافحة الحرائق. والسلامة والصحة المهنية بكافة Lacigil‏ بجمهورية 


السلامة والجودة. مصر العربية. وبها عدد كبير من قاعان المحاضرات AION‏ )6 على EE tcl‏ 
مستوى. وكذلك المُزؤّدة بأحدث أجهزة تكنولوجية للتدريب على الإطفاء sales.lebanon@bavaria-firefighting.com‏ 
المصادر بأجهزة المُحاكاة (الإطفاء التمثيلي)(1210ن51:10).والتييتَمُ فيهاالتدريب‌الامنعلى ‏ . 
مكافحة الحرائق المختلفة بالتمثيل. وباستخدام أجهزة ومعدات خضيضا و (بافاريا) السودان: 
لهذا الفرض العنوان: شارع بيو يو كوان - الخرطوم, رقم )3( 
الخرطوم - السودان 
هذا بالإضافة إلى وجود جميع معدّات الإطفاء الحي على الطبيعة باستخدام هاتف/ 72 
أحدث الفعدات. وأجهزة الإشعال والإطفاء. lg‏ تستخدم وسائل اشتعال | فاكس/ 249157972771+ 
أمنة للأفراد. وغير ضارة. وصديقة للبيئة. والتي ow‏ التدريب عليها. والتعزّف البريد | 


على أنسب طرق الإطفاء السليمة. 


لماذا لا تنجح الشركات في السيطرة على المخاطر 
الأعظم تأثيرًا على السلامة والجودة؟ 

بسبب hod‏ 9 وزحام الأولويّات في العمل, 

وعدم توافر أدواتٍ للوصول للأسباب الجذريّة, وإذا تم 
Soil‏ إلیہاء « وتقرّر |> ae cl,‏ ل au‏ مم متابعته 
بالدرجة المطلوبة, كما أنه لا Jl! au‏ تحذيرات 
استباقيّة قبل تفاقم "(SL‏ ويحدث تشتيت 
وضياع البوصلة نحو اليدف, والتأخير عن إنجاز خطة 
تصحيح الانحراف عن مسار السلامة. 


انحراف مسار الشركة عن التطابق مع معايير 
السلامة: ْ 

YS‏ المشكلة هنا فى al‏ عند اكتشاف نقاط عدم 
التطابق مع معايير السلامة, 0 يستطيعون حل المشكلة 
بسبب عدم وجود استراتيجية للحل, ‘Mio‏ لا يوجد نظام 
للأفراد لتتبّع Jo‏ الشكلة. وعدم وجود أدوات لتحديث 
للعلومات عند تطبيق الأدوات المشيورة؛ مثل: تكنيك 
الخمسة أسباب )5 (WHY‏ وهيكل السمكة ( 
Fishbone diagram‏ ), وغياب طريقة مُنظمة 
للتواصل وتوزيع الهام» والتحديث الأوتوماتيكي, 
والتابعة الستمرة الق لا تعتمد على العامل البشري 
الذي قد ينسى,» أو تظير أمامه أولوبّات أخرى. 


عناصر السيطرة على المخاطر الميمة 
بالإجراءات التصحيحية 


الإجراءات 


التصحيحية 
والتدقيق 


ام مد اا 


Are 20] | pps ry... tl 


رغم التطو Sail‏ في الجال الزراعي من حيث استخدام التكنولوجيا لعمليات الزراعة الالية و استخدام العدات 
قيلة مثل الجرارات و الحصادات والبدارات والات التعبئة والتفليف والتجبيز للمنتجات الغذائية النباتية إلا 
1 الشكل العائلى الصغير والحيازات الصغرى لاصحاب المزارع aud‏ استخدام الات بسيطه مثل الات رش 
لبيدات الصغيرة الحمولة على bul,‏ والبدار اليدوي للأسمدة ومعاملات ما بعد الحصاد والتعبئة والتغليف 
مما يعرض الزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي لمخاطر أهمها إستخدام المبيدات الكيماوية على سبيل المثال لا 
لحصر ,,, وتشير منظمة العمل الدولية أن القطاع الزراعى اكثر القطاعات ضررا بالصحة العامة والبيئة الحيطة 
ويمكننا تلخيص مخاطر الأعمال الزراعية على النحو التالى:. 

. أولا: الخاطر الفيزيائية: 

مثل: الأمطار j isl‏ )0 والرياح الشديدة, والصقيع, polo‏ رارة» والضوءء والضوضاءء: والکہرباء ٠‏ وهى ١‏ تستّبت 
plus‏ اقتصادية, وأضرارًاء وإصابات Jac‏ مباشرة بسبب مصادر طبيعية ليس للإنسان أي تدخل U8‏ 

ثانيًا: bled!‏ الكيميائية: 

مثل: التعرّض للمبيدات والكيماويات الأخرىء واليرمونات, والعادن الثقيلة, والأحماض الْركّزة, والمواد الضافة 
للأسمدةء وتستّب هذه المخاطر تََسمَّمًا بدرجات مختافة. أو إصابات عمل مباشرةء أو أمراضا مزمنة. 

ثالثا: الخاطر البيولوجية: 

مثل: إصابة الإنسان نتيجة التعرُض للجراثيم الختلفةء ونتيجة تعامله مع حيواناتٍ مُصَابِةٍء أو منتجاتهاء أو 
مُخلفاتيا, أو لدغات الافاعي والعقارب» ie So‏ قد Wid‏ أمراضا مُعدِية: أو أمراضا مُزمنة يُحثمل عدم 
التعاقي LU So > Lic‏ > حالة ونوع امرض. 

رابعًاً: المخاطر الميكانيكية: 

مثل: الآلات الزراعية, ومُعدّات الإنتاج ج الزراعيء والعدد اليدوية الميكانيكية. والق iad‏ إصابات عمل مباشرة. 
خامسًا: مخاطر الحريق: | 

وهى اشتعال النيران الق 5345 لخسائر ف المباني, Vlg‏ والأرواح البشريةء وتشتعل الحرائق بعد توافر BAS‏ 
ظروف تلائم الاشتعال: ويكون سببها La]‏ إهمال العاملين al. of‏ العمل» ويمكن أن تكون حرائق 
مقصودة بفعل العامل البشرى لأغراض dol‏ وبمكن أن تحدث يسيب عوامل طبيعية د دون ند خل pul‏ 
ويتعرض ؛ المزارعون والعاملون بالجال الزراعى لجميع هذه الخاطر أثناء « العمل الزراعى, > وتكون هذه الخاطر 
A99 20‏ -ولو جزننًا- - لد ‘Pui‏ ويبعى التعرّض للمبيدات والكيماويات الزراعية هو هو الخطر الأكبر في الجال لسنب 
قلة الوعي, ولعدم ظہور أعراض, 5 بشكل مباشر إلا عند AA‏ -مثلا- بالخطا؛ ؛ وإما بالتعامل معا عند الرش» 
أو و التخزين, أو التجہيزء فيذا هو الأخطرء وتظير أعراضه على المدى ) البعيد. 

وتعتبر هذه المبيدات سامة للإنسار ن JS‏ تصنیفاتہاء « وتكمُنٌ شمئتها 3 فى Lil‏ تكون Law‏ من أسباب السرطان 
للكبدء والرئةء والمعدة .. حفظنا الله Slo‏ كم. 


انتظرونا في العدد القادم لنتعرّف بشكل مفصل عن أول نوع من الخاطرء وهو الخاطر الفيزيائية, وأمثلتهاء 
وكيفية الوقابة lic‏ والتحكم فيا jh‏ الستظاع. 


E 


= es TA 507 as 


سجس سوسس وده Mohamed.‏ 4 
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)4 السسلامة العربيية يوليو ٠١٠١‏ 


والدخل الثاني: هو حماية الأفراد من 
وصول الدخان إلييم في مناطق وممرّات 
اليروب والتجمّع لحين الإخلاء, وهنا pu‏ 
عمل فرق bad‏ بأن يضخ هواء Sie‏ 
beds‏ عآلٍ في هذه الأماكن لمنع دخول 
الدخانٌ. 


فكرة عن التصميم والاخت بارات فى 
الاستاندرد :(NFPA-92)‏ 8 
يؤخذ 3 الاعتبار bic‏ معابير؛ منہا: 

8 تصميم منظومة إخماد الحريقء واتجاه 
وسبرعة الرياج. _ / 

© فزق الضغط قبل وبعد الابواب» والفرق 
بين الغرف. 

© والكمّيّات dnSgill‏ المتولّدة من loa‏ 
ودرجات الحرارة طول العامء وأمور أخرى. 
airs‏ دراسة طريقة اليروب والإخلاء من 
Gul‏ « والاختلاف 3 التصميم حسّب نوع 
والشكل العماري Qual‏ « وعدد re‏ 
داخله» والخدمة الق Lords‏ البق E‏ 
مستشفى: يُوضَع في الاعتبار أن المرضى لا 
يمكنيم Shawl‏ وَحُدهم عند الطوارئ 
مثل !31,93 الأصخَّاء 3 (Glos Js‏ أو 
Guo‏ سكفء وهكذا... 

ولضمان جودة E‏ اليدف 
تصميم أنظمة Ta‏ على الدخان يتم 
والتصميم» والاختبارات, تسّتخدم ae‏ 
مُحاكاة للحريق» وانتشار E‏ على 
الكمبيوتر تحتاج إلى محترفين لاستخدامها؛ 
لام by‏ 


nn 
(FDS/SFAST/PYROSIM/CONTM) 


يلزم تصميم منظومة ناجحة للسيطرة 
على الدخان تحقيق الأمآن في اتجّاهين: 
الأول: عزل الدخان» ومنع تسرّبه لباقي 


«Gull 
والثاني: تأمين الأفراد فى أماكنٍ الہروب»‎ 
وملاجئ الانتظار لحين الإخلاء بأمانٍ من‎ 

aug ‘‏ استخدام برامج ER‏ 
(سوفت 19( للتصميم والاختبار بواسطة 
المحاكاة لسرعة انتشار النيران والدخان» 
وزمن الإخالء للأفرادء وما زالٍ هناك تطويرٌ 
ل « ومنظومة التامين من خطر 
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ما هو لمرجع )92 Log S(NFPA‏ الحاجة 
ليه؟ 


2 إليه؟ 
ma‏ إحصائية: 
الإحصائيات توضح LW‏ أن ما بين )50-80 %( 


ia ao‏ 3 هد 4 : = من حالات الوفيات تكون بسبب اختناق 
SE‏ الأفراد ope‏ استنشاق الدخان والغازات 

suoil | ul 1‏ من الحريق للمكوّنات 
ا كاد ات Ig‏ لدضخيان ۽ 


الوجودة في الباني -مصدر(2): [A559‏ الشكلة 
غكرة عامة . عن الاستاندرد 


بعد نُشُوب الحريق في تولد غازاتٍ ضارةٍ من 
NFPA 92‏ 


dil وتكون‎ duclio متعددةٍ‎ GLg% 
ومرتفعة الحرارة, وتحيط بالضحايا « وتتسلل‎ 
إلييم 3 كل مکانِ بسبب أن حجم الغازات‎ 
Me كبير‎ 

لذاء تم مم الاهتمام بأجيزة اكتشاف الدخان» 
وأنظمة التحكم فيه من جميع الهيئات في 
العام وأهمُهم: الرجع الصادر عن الهيئة 
القومية الأمريكية لكافحة الحريق ) اأعروقة 4 
(NFPA 92(‏ واليدف منه إنقاذ الأرواح, وتقليل 
الخسائر ف المتلكات إلى أقل درجة. 


مداخل التصميم من أجل السيطرة على 
كما ينطلق امارد من القمقم مخاطر الدخان: 


ليدمرء يندقع الدخان والغازات ما القصود بمنظومة السيطرة على الدخان؟ 
هو نظام هندسى د ركة الغازات 
السامة 3 us‏ مکان ق ثوانِ الناتجة عر احتراق aid Pet a‏ 


معدوذة Winds‏ اختناقًا Cle aU‏ 
الذين يسقطون سیب الدخان 
والغازات السامة» ولذا تصدى 
العلماء لهذا الماردء وتمكنوا بعد 

جيودٍ مَضنيَةٍ من السِيطرة 
عليه» ودعونا نرى فكرة عن 


الحريق» ويستخدم طرفًا تختلف حسب نوع 
GLil‏ من حيث الاستخدام. والاتساع, 
والارتفاعات, وعدد الغرف Miss.‏ التصميم في 
استاد أو فندق يختلف عن (Gyles Jo‏ أو 
مدرسة» أو برج سكف. 1 

ويوحد مدخلان oles‏ جڌا للتصميم: 

@ مدخل إدارة lew‏ والتخلص dis‏ ويتمٌ 
حَجز الدخان ومنعه من الانتشار إلى الأماكن 


الت الاختيا ات الجاورة. وسحبه للخارج» ويستخدم فيه 
0 شتات ee‏ شفاطات قويّة تعمل أوتوماتيكيًا. 


klip el =‏ ا 


aa‏ الحريق: هو عمليّة أكسدة قائمة بذاتيا 
الحرارة والضوءء وتكون 6015 على الاستمرار 

TIT‏ او الزيادة 3 حال استمرار تزويدها بالأكسجين 
والوقود, ويتسبّب الدخان والغازات السامّة ف أضرار 
تفوق كثيرًا ما يُخدثه الیب وهو Asi‏ وأكثر سببً 


للإخلاء الطارئ. 
أسباب الوفاة فى الحرائق: 

- الاختناق. ” 

- الإصابة الحراريّة. 

- الإصابة من الانفجار الأصاجب. 
cle! ESA‏ لان 

- الإصابات الناتجة عن الخوف والتداقع. 
خطر الدخان: 


يتكوّن دخان الحرائق من الكثيير من الغازات عالية 
died‏ أو المثيرة للجہاز التنفسى والعيون», ومن 
أخطرها: غاز أول أكسيد الكربون الذي قد S352‏ إلى 
التسمّم بشكل منفرد, أو بالاشتراك مع بعض الغازات 
الأخرى؛ مثل: غاز سيانيد البيدروجينء والفسيحين, 
ويؤدّي استنشاق الأدخنة إلى العجز السريع. ومن BS‏ 
lass‏ الوعي والوفاة. 

ولحركة الدخان الأسرع والأوسع بكثير من S18 ll‏ 
أغلب الوفيات والإصابات 3 الحرائق تنّتج عن استنشاق 
الأدخنة السامّة الناتجة عن الحريق» » وينتقل الدخان 
السريع ف الأجواء المفتوحة, وداخل الأبنية من خلال 
الأبواب الفتوحة» وشبكات أنابيب التكييف, ولمتاور 
والسلال» وبثر المصعد, ومن فوق الأسقف المستعارة, 
ومن خلال فتحات التمديدات» والجدران الفاصلة غير 


ر hod‏ الدخان: 
أو إلى سقف الغرفة. 
ثانيًا: تعبئة So‏ الغرفة. 


وبيذا يمكن لك النجاة في حال وقوعك في ممرّ هروب 
بالدخان» وذلك بالنزول إلى الأرضء والحبو أو 
الزحف» حيث يكون الدخان في الأعلى, كما أنه يلزمك 
إغلاق جميع الأبوابء وفتحات التيوية لحبس الدخان, 
وإعطاء الجميع فرصة أفضل وأطول لليروب والنجاة. 
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Lo‏ هو الإخلاء الطارئ؟ 


هو عملية لفل الأشخاص من منطقةٍ خطيرةٍ -وجود تهديدٍ, gl‏ 
وقوع خطرر أو وقوع كارثة فعلية- إلى منطقةٍ dial‏ مثل: 

© إخلاء مب لاشتباه وجود قنبِلَةٍ فيهء أو لحدوث حريق. 

© إخلاء منطقةٍ لوقوع فيضان Ls‏ أو تهديدٍ بقصفي. 

© إخلاء dire‏ لوجود إعصار يتجه إليهاء أو لَتلوثها بمواد 
صناعية خطيرة. 


ومن هذا يتضد أن الإخلاع يتم: 
© قبل الكارثة. 


© بعد حدوث الكارثة. 


العوامل النفسية في الإخلاء, ولماذا 
برفض الئاس الإخلاع؟ 
هذا يرجح إلى dic‏ أمون وهدي: 
© التقدير النخفض uy il‏ 
9 العجز, وقد يكون جستئاء أو : Lilac‏ (كتر cpa‏ والإعاقة), أو 
ماديًا (بعدم وجود الال للانتقال؛ أو لإيجاد وسيلة للانتقال). 
© الثقة الزائدة بالنفس» والإحساس الزائد (الزائف) بالأمان: 
وبالقدرة على الخروج في أ وقتٍ gov‏ لديه الخطر؛ مثال: 
(ابن سيّدنا ونوج عليه السلام في الطوفان). 
© فقدان ن الثّقَةٌ بالسلطة للإحساس بضعفهاء أو كثرة الأخطاء 3 
العلومات الق تُقدّمها بوجود تيديدٍ (إعصار, فيضان, 
قصف...), أو لاعتبارها laos‏ في بعض للناطق؛ مثل: (مطالبة 
البلديّة لسكان عمارة بالإخلاء؛ لأنها abi‏ للسقوط, وإحساس 
db oldu‏ الإخلاء لصلحة مالك العمارة, ,أو لائ سبب, 
فيرفض د للمحافظة على مناطقيم, sed gl‏ التضامن 
© انعدام od‏ وهذا قد يكون لوجود تهديدٍ فغلئ فى الخارج, 
(أمني أو عسكري, حريق, فيضان...). فلا Gps‏ الخارج على 
حياته, أو لعدم ثقته في جيرانه, فلا يأمن على منزله وممتلكاته 
في حال تركه لها من السرقة. 
© ققد أو عدم فاعليّة وسإئل «paul‏ فقد يتطلّب do‏ الإخلاء 
من مدينةٍ أو جزيرةٍء وتتوفر لدي الرغبة فيه. ولكن لا تتوفر 
لدئ وسيلة,ٍ لينقل. والطرق مُدمَّرة, وتجاهلت السلطات 
توفيرهاء أولم تُوفرها بالشكل QI‏ , 
© ضعف الروابط الاجتماعية» بحيث يتفقد القوي الضعيف, 
وبساعد 3 الإخلاء, ويُؤمَن له مايحتاجه؛ سواء من الحماية 
الجماعية, أو النقلء أو الإعاشة الشتركة. وحق soll‏ الؤقت 
حق whol Jloj‏ وكذلك بالسبة لناطق الإيواء فإنيا تحتاج إلى 
التضامن. والألفة الاجتماعية, وتحمّل الآخر. 
© ففف أنظمة الجتمع, فبعض الجتمعات تفتقد: 
- للؤسسات الاجتماعية الخيريّة. 
- مناطق الإيواء. 
- أنظمة الإنذارء ومراقبة الكوارث. 
- الدفاع الدني 
- التطوّع 3 أعمال الدفاع المدني. 

- الإعلام. 
- الشرطة والأمن. 
- للواصلات. 
- للستشفيات,؛ والخدمات الإسعافيّة. 


Veh Ruel ا‎ 
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رقم الياتف/ 97148128700+ 

8 
فاكلس/ 97148872212+ 
الرقم المجانى/ 8008200 


IMDAAD 


995+ فى (إمداد) مجموعةً شاملةً من خدمات إدارة الرافق عبر مجموعتنا التكاملة من وحدات العمل, 
والشركات الفرعية. 

نفخر في مجموعة (إمداد) بكوننا عضوًا مُوْسَسَا في جمعية الشرق الأوسط لإدارة الرافق (ميفما) Gl‏ 
يرأسها كذلك رئيسنا التنفيذى» السيد/ ل عبد لله لوتاه. 

نحن شركة إدارة اللرافق الأكثر تكاملًا في النطقة؛ حيث ala‏ مجموعةً شاملةً من الحلول الُتخصّصة, 
بالإضافة إلى الخدمات الأساسية لإدارة المرافق؛ مثل: الخدمات اليكانيكيةء SL Kg‏ والسباكة. وصيانة 
أنظمة التدفئة Ag tl‏ وتكييف ال_واءء والخدمات الدنيةء وصيانة البنية التحتيّة. 

الخدمات البيئيّة: 

تيدف رؤية الإمارات 2021م في أحد د مساراتها الاستراتيجية إلى dale]‏ تدوير واستخدام )75%( من ol Lai‏ 
الق ax‏ نقلها حاليًا إلى مداقن التّفايات, Laks‏ مثل هذه المبادر ات ف غاية الأهمية لتحقيق ١‏ 


8 شركة لإدارة التُفايات‎ Jol حيث كانت (إمداد)‎ «led! (إمداد) من الشَبّاقين فى هذا‎ g وكوننا‎ relat 
إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات البيئية‎ L435 i (دبي)؛ ونحن‎ 


على نطاق واسع لمساعدة الشركات على الامتثال ليذا السار الاستراتيجي. وتشملٌ هذه الخدمات الق 
Ladd‏ لما يزيد ye‏ )2.000( : خدمات إدارة التفاياتء وإدارة مياه الصرف «dll‏ وإعادة التدوير ۲ 
وتتمبّز (إمداد) أيضًا بخدمات تخصّصية؛ مثل: تنظيف البحيرات, وتنظيف Afiod GUI‏ ومكافحة 
الحشرات» وبذلك 3993 (إمداد) كافة الخدمات من مصدر واحدٍ. 

الأمن والسلامة (فيجن سيفق): 

agai‏ في (فيجن سيفق) بتركيب أنظمة الكشف والوقاية من الحرائق وفق دليل الإمارات للوقاية من 
الحريق» وحماية الأرواح. Riaiig‏ بالخبرة 3 تركيب هذه الأنظمة 3 مجموعة متنوعة من العقارات 
والمنشآت» ونساعد عملاءنا على الامتثال للمبادئ التوجبييّة للقانون» وتوجیہات السلامة دون تجاوز 
حدود الإنفاق. 

~ ا 


مكتب (دبي) الرئيس: 

بالقرب من محطة مترو الإمارات العربية التحدة للصرافة. 

ص. ب/ 18220 المنطقة الحرة لجبل علىء دبى. 

ساعات العمل: الأحد - الخميس )7:30 صباخًا - 3:30 مساءً). 


ميندس استشارى التخطيط والهندسة الصناعية. تخمّص نُظم 
الأمان الصناعىيء, والسلامة والصحة المهنية. 

1- عضو لجنة الهندسة البيئيةء والسلامة والصحة المينية العليا 
بالنقابة العامة للميندسين. 

2- عضو لجنة اعتماد الميندسين الاستشاريين بالنقابة العامة 


للميندسين. 

3- عضو اتحاد المدربين العرب» وعضو dint!‏ النوعية للسلامة 

والصحة المينية بالاتحاد. 

4- عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة. 

5- - عضو جمعية خبراء السلامة. 

6- عضو جمعية مديري الطواري. 

مهندس استشاري تخطيط نظم السلامة/ هشام عليء « عضو 

اللجنة الاستشارية لاعتماد الميندسين الاستشاريين 3 مجال 

السلامة بالنقابة العامة للميندسين بمصر 

وسبق له تدريب مرندسين من الدفاع الدني بالبحرين مع الاتحاد 

Tees E /‏ » وأيضا مع بعض ole‏ التدريب العربية لميندسين 
دان 

وسبق له الفوز بمقالة عن السلامة فى المؤسسات الصحية فى 

7 8 ١ السعودية.‎ 

وسبق له عمل دورة (أون لاين) للسلامة بالمنزل مع جمعية 

بالرياض. 

وسبق له وضع دليل السلامة لبعض CWS!‏ 3 الوطن العري. 

کا من أسّس Jol‏ مؤتمر سلامة باليمن منذ )7 سنوات) قبل 

ت 


أسباب الإخلاء الطارئ في المستشفيات: 


- كارثة داخلية: نقل الرضى والعاملين عن pbs‏ 
واقع أو متوقع؛ مثل: (الحريق, قنبلة, إعصار...)» 
وذلك لتوفير الحماية لهم. 


- كارثة خارجية: إفراغ dul‏ الستشفى لرعاية 
مصابين قادمين من كارثة خارجية. 


أنواع الإخلاء فى البانى: 

«إخلاء أفقي: من منطقة خطر gl)‏ حاجة) إلى 
منطقة آمنة يي (قطاع حريق آخر منفصل بأبواب 
وجدرانٍ قاطعة مقاومة للحريق والدخان) ٤‏ نفس 


«Gull yo الطابق‎ 

Gib ٤ عمودي: الإخلاء إلى منطقة آمنة‎ cllsle 
«Gull آخر من‎ 

ويمكن للإخلاء أن يكون جزئبًا أو كاملا إلى خارج 
«Gull‏ 

ولاعتبار | Lisi‏ ولإعداده لأئ إخلاءٍ في 


أحوال ne‏ يتطلب التالي: 


- تكوّن asl‏ للكوارث (الطوارئ) برئاسة مدير 
الستشفى (الؤسسة) وبعضوية رؤساء الأقسام 
- إيجاد التجهيزات الأساسية للأمن والسلامة ي 
الستشفى (للنشأة). 

- سلامة البق للاستخدام كمنشأةٍ صحية. ‏ 

- أن تكون مُكؤنات الہيكل الإنشائي مقاومة للحريق 
dal‏ لا تقل عن )4( wolel‏ ولا تقل التكسية الخارجية 
لحوائط Gull‏ الخارجية» والجدران» وأسقف طرق 
النجاة. وغرف QOH!‏ عن الدرجة Al)‏ وهي الواد غير 
القابلة للاحتراق Laud‏ للمواصفيات القياسية الدولية 
رقم (1182) لعام (1979م) وألاتقلّ مواد تكسية باق 
الحوائط والأسقف عن الدرجة (YW)‏ وهي مواد 
منخفضة القابلية للاشتعال Lob‏ للمواصفات 
الجمعية الأمربكية لاختبارالموادرقم )84( أن يكون أثاث 
البق من مواد مقاومة «Glow‏ ولا تُطلقٌ عند 
اشتعالہا غازات ضارّة. 

- أن تكون Gull‏ الكبيرة = الكوّنة من عدة قطاعات 
للحريق- مناطق jc‏ للحريق والدخان منفصلة 
-كل جناح للمرضى عبارة عن منطقة حريق 
منفصلة, yglill‏ وبيت Zl‏ وبثر الصعد, Gbliag‏ 
الخطر تكون قطاعات حريق منفصلة- والفْظر 
الأاقصى لقطاع الحريق = )240( أو منطقة 
اشتعال لخمسين مريضًا أو موظفا, والمساحة 
القصوىٌ لنطقة الحريق هى (400م2)ء وللقطاع باب 
a‏ للحريق لمدة لا تقل عن ساعةٍء وهو ذاتي 


SASF 


الجممية السعودبة 
للسلامة والاطفاء 
SAUD! ASSOCIATION OF pre bee dey es‏ 
SAFETY&FIRE‏ 


نحو مجتمع Gol‏ 
المعهد العربي oglal‏ السلامة 8155 يوقع AISS‏ 
وت تعاون دشا ارات : 


وقع كلا من الدكتور محمد كمال 
السيد المدير التنفيذي المعهد 
العربي لعلوم السلا مة(8155) والأستاذ 
الدكتور الدكتورعبد الرحمن العرفج 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
السعودية (SASF) cLoh lg G0 Thad‏ 


بروتوكولا للتعاون المشترك بين 
الجانبين. 


أهمية البروتوكول 

GL‏ توقيع هذا البروتوكول بين الجمعية السعودية 
للسلامة والإطفاء SASF‏ والعهد العرى لعلوم السلامة 
jo winds .AISS‏ شاه طلكامل Login‏ 
وتحقيقا للتعاون العلمي Gullo‏ الشترك. لغرض 
رفع مستوى وواقع المعرفة, وإدراكا لأهمية التدريب 
والتعليم لتطوير القدرات والإمكانيات في مجال إبداء 
الخبرة الفنية. Lag‏ يؤمن الارتقاء بمستوى diye‏ 
السلامة والإطفاء. 


مجالات التعاون _ 
الطرفين والتعاون Lagat pal‏ في الجالات ت الرتبطة 
بعلوم السلامة والصحة dill‏ مثل إقامة 
الفعاليات. والندوات, والملتقيات والؤتمرات العلمية, 
والعمل على زيادة الوعي والمعرفة بمجال السلامة. 
فيما dy‏ الفترة القادمة التعاون بين الطرفين 
لإقامة الدورات التدريبية للشتركة وعقد ورش العمل 
39 برامج تدريبية محددة بعد مراجعتيا واعتمادها 
من اللجنة العلمية للمعيد العري لعلوم السلامة 
وذلك لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال 
السلامة والاطفاء. 
كد احتوت بنود البروتوكول على التعاون على 
تشجيع التميزين والبتكرين والباحثين في علوم 
السلامة من خلال المسابقة الق ينظمها العيد 
العرى العلوم السلامة, بالإضافة إلى التنسيق مع 
الجامعات العربية لإعداد برامج نوعية ومتخصصة 3g‏ 
مجال السلامة والإطفاء بمرحلة البكالوريوس 
وللاجستير وعلى غرار الجامعات العالية ذات السمعة 
والصيت الكبير. 


ذكرت شركة النفط الحكومية في الكسيك (بيميكس)ء 
الجمعة الأول من شير يوليو الحاليء أنه A5‏ إخماد 
حريق شب في البحر US‏ الكسيك» بسبب تسرب 
غاز في conti hs‏ تحت lll‏ بعد خمس ساعات 
ونصف. هذا وقد شت الحريق على بُقد (150مترًا) 
من منضّة حفرلنشأة إنتاج النفط (كو - مالوب) في 
خليج الكسيك, والق تعتبر أكبر منتج للنفط الخام في 
fader (uray)‏ أكثرمن (4096) من إنتاجها اليومي 
البالغ حوالي )1.7( مليون برميل. 


نتشر مقطع فيديو يُظہر الحريق على نطاق 
el‏ على وسائل التواصل الاجتماعي خارج 
الكسيك, حيث أشار بعض مستخدمى موقع 
التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى الكتلة diclaall‏ 
البرتقالية الكثيفة في الياه على أنّها: (عين GUI‏ وأظهر 
الفيديو الصادم سطح الحيط وهو يغلي Cub‏ 
Yai,‏ يخرج من تحت لماء. كما لو أنه كان Laat‏ 
بركانية تخرج من جوف البركان. وبدأت القصة 3 
الساعة الخامسة died‏ عندما رصدت شركة 
(بيميكس) حدوث تسرب في أحد خطوط الأنابيب, 
وعلى الفور بدأت طواقم الشركة في إغلاق صمامات 
الربط في خط الأنابيب. والشروع في إخماد الحريق, 
واستكمال ذلك عند العاشرة صباخًا. 


وذكرت شركة (بيميكس». الق لديها omy‏ طويلٌ من 
E eq‏ الكبرى 8 منشآتها- Gard Lil‏ 
في سبب الحريق» وقالت: إنها أغلقت صمامات خط 
الأنابيب البالغ قطرها (12) بوصة, وأضافت (بيميكس): 
ail‏ لم تكن هناك أى إصابات. وأنه تمّ استعادة 
العمليات إلى طبيعتها. 


وكتب (أنجيل كاريزاليس) رئيس هيئة سلامة النفط 
3 الكسيك على موقع (تويتر): «إن الحادث م ينتج 
عنه أي تسرب للغاز», La96‏ لوكالة (رويترز) للأنباء, 
لكنه لم يوضح daub‏ الحريق وأسبابه. 


وعلّق (غوستافو أمبوغناني) من منظمة السلام 
الأخضر في الكسيك على الحريق» وقال: one‏ ي 
الخاطر الق نواجهها على أساس ;09« مشيرًا إلى 
أن حركته تطالب بتغيير نموذج الطاقة هذا لأضراره 
البيئية. 


ARABIAN SAFETY July 2021 


Tey Roe) heed ce 


الكو ايجيبت 


توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات 
السلامة ومكافحة الحريق وعمل الخططات 
وتنفيذ المشاريع. 
اشارع والى Guill‏ - الجيزة - مصر. 

/ -Ml00-OVVP / -1lo- TANNA 


+P-PPOVEPV1- 


JOA بافاريا‎ 


شركة مصممة» منتجة» ومسوقة لمجموعة كبيرة من 
dhol‏ وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم الاستشارات 
الهندسية و التدريب . 

للركز الرئيس: شارع جسر السويس - النطقة الصناعية - 
اول طريق pao‏ الإسماعيلية - القاهرة- مصر. 
+P-PPIAP-1-€/0/1-199EE‏ 
info@bavaria-firefighting.com - customer.‏ 
service@bavaria.com.eg‏ 


ا = 


تعمل ف مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق 
- مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع 
بأنواع مختلفة في أنظمة الإنذار والإطفاء 


مصر. 
+P-IP+-T1EPPO‏ 
contact@fireshieldegypt.com‏ 


Serer 


شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وخدمة 
معدات الاختبار الفريدة لتقييم الخصائص 

ail pall‏ وأداء الوقود ومواد التشحيم. 
الإسكندرية - مصر. 

(+)P-Il--PQ0EET 
www.adsystems-sa.com 


= تراست للمقاولات العامة 


تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة 
الحرائق ١‏ 

الدور الأرضي - برج رقم 1-10 - آمام كارقور 
العادى - القاهرة- مصر. 

اسايا| اأخناصاء 

Tcs.egy@gmail.com 
info@trustmasr.com 


شركة الاستشارات 


Pam 5ع‎ clay al 


E CLE lem‏ والجوذة 
«ماشارع كليه البنات من شارع النزهة - 
هيليوبوليس - القاهرة - مصر. 


PoP1---۸ — PORT‏ - و01 


info@ecs-eg.net 


مركز الاستشارات = شركة مينكو للإطفاء 
الهندسية ECC‏ والمعالجة ضد الحريق 


تقدم أفضل الحلول المتكاملة ف مجال مكافحة 
الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة المتطورة 
لاشارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية 
چ ھکر 

-IPPIPPAEES - -IPPPPVIVEA 
info@mincofire.com 


= فالكون للدراسات الاسراتيجية 


تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين ق oly‏ 
الح alse‏ 9 

- الأول - شارع الدكتور جد بدير‎ ol برج زمزم‎ ١ 
بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر‎ 
+P-POEPOVAP/ ع0 .هع‎ 
www.falcon-institute.com 


موزع معتمد لشركة بافارياء أنظمة إنذار وإطفاءء توريدات 
drogac‏ استشارات هندسية: تركيبات كهروميكانيكية, 
ميمات امن صناعى. 

قطعه ع/؛مجاورة IA‏ »العاشر من رمضان» مصر . 
-|--OVOI-OV / -II-I--VIOV‏ 

WhatsApp -I-1POolAaA 
Www.sparx-engineering.com 
info@sparx-engineering.com 


تدريب واستشارات الصحة والسلامة 

7 أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - مصر. 

عاك واف و ا - العامة 
info@smisr.com‏ 


تدريب واستشارات الصحة والسلامة 

7 أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - مصر. 
-1-APOAOAEP‏ - مرو رمم 
info@smisr.com‏ 


الاختبارات والتفتيش والعايرة وإصدار 
الشهادات 8 السلامة والصحة الهنية 
مصر. 

-IPPIVPPol- 
info@first-env.com 


SGS Academy‏ سا 


مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق 
والاعتماد والتدرييب الميى. 

9 شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكى 
> العادى الجديدة » القاهرة poo,‏ 
P-PPVP1P--‏ 

https://www.sgs.com.eg 


تدريب واستشارات آ1 اا وتراخيض) 
برج الرحمن شارع ۲۳ يوليو - بور سعيد - pas‏ 
AEM‏ 


info@misc-eg.com 


تدريب واستشارات وخدمات السلامة والصحة 
المينية والجودة وحماية البيئة والأمن والإطفاء. 
‘IPAPPEI-PR — -IIPI-AE-O/A‏ 
Info@OshaMiddleEast.com‏ 


تدريب واستشارات الصحة والسلامة. 
برج الروضة بجوار دائرى المرج وشرق محطة مترو 
المرج الجديدة - القاهرة - مصر . 

برج الياسمين خلف هايبر ماركت بنده أول مكرم 
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر. 

“PAE. PPP. \ .. موس[ راسم ...م‎ 
www.safegeneacademy.com 
safegeneacademy@gmail.com 
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مصنع الإمارات لمعدات 


مكافحة الحرائق (FIREX)‏ 


مصنع الإمارات لعدات مكافحة الحرائق (FIREX)‏ 
ابتكار وتصنيع منتجات old‏ جودة عالية لعدات 
مكافحة الحرائق 

ates dahil‏ ۳ء الشارقة , الإمارات العربية 
التحدة. 

+OVIIOPE-P-- 

info@firexuae.com 


Stars Safety soe 0 
and Safety 


تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة 
إنذار الحريق ومكافحة ae‏ بالإمارات العربية المتحدة. 
دى : صندوق بريد: ۸0۸۰ع - +۹۷۱٤۳۳٤۰۸٤۲0‏ - 
dubai@starssafety.com‏ 

- +۹۷۱10٤۲٤۳7۰ - EOAPO الشارقة: صندوق بريد:‎ 
starfire@eim.ae 

أبو gb‏ : شارع السلطان بن زايد الأول . 

starsafe@emirates.net.ae - IIPEEPIEI-+ 


مركز الإمارات للتطوير 


(ETSDC) والسلامة‎ all 


متخصص ف ile Wy) dill‏ السلامة فى صناعات 
النفط والغاز والصناعات البحرية. ` 

منطقة الصفح الصناعية - أبوظى- الإمارات 
العربية التحدة. 1 
+Q4VIPOOOP-PE‏ 

enquiry@etsdc.com 
sg.com@etsdc.com 


AMAN INTERNATIONAL 
SAFETY ENGINEERING 


FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C & 


توفر الخدمات والاستشارات 3 مجال الحماية 
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة ٤‏ لبان 
والسكك الحديدية وخمة النفط. 

برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - أبو ظي - 
الإمارات العربية التحدة. 

+9V10-1PP-VVI 

info@amanfec.com- sulaiman. 
alabdulsalam@amanfec.com 


شركة = eileen cube!‏ لك 


والتوريد والخدمات. 

goto‏ و PPPEV‏ - دبي - الإمارات العربية 
التحدة. 

صندوق gb gl — ۹00€ ip‏ - الإمارات العربية 
التحدة. ١‏ 


q0۰ OOEV P AVI+ \ 999 PEVI ع‎ AVI+ 
safety@emirates.net.ae 


Bristol Fire 
Engineering 


aps‏ تننج dabail‏ و ات اد الحرائق دات 
الستوى العالي. 


شارع ۳ ب - دبي - الإمارات العربية التحدة. 


+aVIEPEVPEP1 
support@bristol-fire.com - sales@ 
bristol-fire.com 


شركة متخصصة ف توريد وتركيب وتصميم 
واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة 
الات رل د 

الشارقة - الإمارات. 

ATVTUPAIIAE:: 


تر 


تعمل الشركة ف العالجة ضد الحريق» وأنظمة 
مكافحة وإنذار الحريق. 

شارع الكنيسة, بجوار الكلية dy youl‏ مدينة 
الأمل, طوسون, الإسكندرية» مصر 
“IPVAVIOIVE‏ 
INFO@ALEXFIRECO.COM‏ 


= العتمد للعديد من الشركات المشيورة‎ € joll 
تغطي جميع مجموعة أنظمة الحماية من الحرائق.‎ 
الجديدة,‎ pas ش الشيخ علي عبد الرازقء‎ ۹ 
القاهرة. مصر‎ 

+P-HEMMNAVV / ae 1 TQEVEVEAN 
sales@firetriangle.net 
info@firetriangle.net 


شركة الإمارات لمعدات 


مكافحة الحريق 


متخصصة فى صناعة معدات مكافحة الحرائق. 
النطقة الصناعية (ه١)-‏ الشارقة- الإمارات. 

FES ك‎ 

+9OVIIOPE-P:- 

www.firexuae.com 


توماس بيل رايت 


توماس بيل رایت إس ]| شركة الإمارات للإطفاء 
للاستشارات الدولية | والإنقاذ (EFRC)‏ 


EES‏ لفاك ال 
دولة الإمارات » تقدم الاستشارات وخدمات 
di]‏ 

شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبو ظي - 
الإمارات العربية التحدة. 

+QVIEAAAOPVV/ +9VIPEEERS-- 


إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 
Fale‏ جبل على الحرة - دبي = الإمارات العربية 
المتحدة. 


IPPPAIOEQVI -IINNIAIOE AVI 
Info@nafcoo.com 


البطران لأنظمة 
الوقاية من الحريق 
شركة متخصصة 3 استیراد معدات الحريق والدفاع 
Gall‏ من أوروبا والهند والصين. 
ION‏ ش جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة. 


(+)P- l-QQ9EAOVVI 
www.albtran.com 


MEP-LS-Engineerin 
es: 
consultant services 


تقدم = الخدمات التميزة؛ منها: مجال 
مكافحة الحرائق» توفير جميع شكات الإطفاء 
والأنابيب وفق احدث العايير وأنظمة الدفاع Gall‏ 
A‏ مجمع الفردوسء طريق «pail‏ مدينة ندر 
القاهرة. مصر. 

+P-1..1APVEP /+ P-PPPEPPP-O 
info@mep-ls.com 

www.mep-ls.com 


أوشيك بلانت 
للتدريب والاستشارات 
تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات 
الختلفة ف مجالات السلامة والصحة والبيئة 
والجودة آلهنية. 
١١‏ إسكان شرق صقر قريشء العادي الجديدة, 


القاهرة. مصر 
+l lOVVPYFoa‏ 


info@osheqplanet.com 


Safer Fire 


Safety Consultancy x= 


تقديم الاستشارات والدورات التدريبية ٤‏ علوم 
السلامة. 

دبي - الإمارات العربية المتحدة. 

-EPIIPPIO — +9VIOPEIP APIO 
customercare@saferfiresafety.com 
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| Green World Group 
مركز العام الأخضر الدولى | س‎ 


E MSE IEEE 


الصحة والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط Lilo‏ وأفريقيا. 

٠١‏ - أبراج lack!‏ « شارع الملك عبد العزيزء مدينة 
الجبيل » المملكة العربية السعودية. 

.سا راص ساس | 97+/ +9110-0VEER-E‏ 


info.saudi@greenwgroup.com 
info@greenwgroup.com 


أكاديمية العرب للإطفاء 
والسلامة والأمن — 


اول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على 
الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف الؤسسة 
السعودية للتدريب التق والہق. 

صندوق برید PEGS - ۳۱٠٣۳۷:‏ - الملكة 
العربية السعودية. 

+ ۹311P - 3۳710۹10 , 1-A-OP 1 ناهر‎ 
info@afssac.edu.sa 


توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق. 
حي الصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - 
الرياض - السعودية. 


AVIOOVVVV TIP — 5 1 ١١ ع1 1 ا8‎ 


info@alma.com.sa 


الأمن والسلامة كر 


جدة - السعودية. 
-0-01PEPPP - TEPPAPE‏ )971--( 
Al-mafateehy@hotmail.com‏ 


كد ACTrain‏ 
يقوم الركز بتوفير برامج تدريبية احترافية ومتخصصة 
وبمجالات متنوعة منها دورات الامن والصحة 


والسلامة . 

شارع الأمير تري بن عبد العزيزء عمارة للوسى الدور 
ا ا 

ar.--Peg 


info@actksa.com - ecare@actksa.com 


FIRE SCIENCE 
ACADEMY اح‎ 


توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب 
على السلاعة ال اة leila‏ ار 
e NNN al NENTS‏ 
+1۱PPEIV-V1‏ 


info@fsa-ksa.com 


روو | الشركة السعودية الإلكترونية 
srt‏ للتجارة والقاولات الحدودة 


تقدم Lol> lewd‏ بخدمات تصميم وهندسة 
وتوريد وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة 
الجيد النخفض الأخرى. 

الراكة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام- 
ص-ب:1/119/1 الخبرط ه19 - السعودية. 
IPAOVAVVI‏ 971+ 
Info@setra.com.sa‏ 


ecu 
posha عد العالي للتدريب‎ 


توفير التعليم والتدريب الميفي ي مجال الصحة 
والسلامة المهنية وتقديم الاستشارات . 

ص.ب ۲۷۳۲۱ الرياض WEIV‏ - السعودية. 

0 داك 

info@poshasaudi.com 


Soles oe‏ - دبي - الإمارات العربية 
التحدة. 

IPPPAIOEAVI -IINIAIOE AVI 
Info@nafcoo.com 


شركة مصنعة لنتجات الحماية من gl]‏ مثل: 
الرشاشات» والصمامات. 

دبى- الإمارات. 

o 

www.aikah.com 


للمصاعد وأنظمة السلامة. 

IA‏ شارع ابن خلدون - alow!‏ - السعودية. 
“IHAP-PPAO — -O11999F 19‏ 
thetpelevator@gmail.com‏ 


للصناعات المعدنية 
متخصص ي صناعة العادن وتوزيع منتجات | 
خدمات إطفاء الحريق . 
طريق الخرجء الدينة الصناعية الجديدة, الرياض. 
erro‏ المملكة العربية السعودية. 
P10-PII (Il) 11+‏ 
www.alkhalefahfactory.com‏ 
info@alkhalefahfactory.com‏ 


أطلس سیفق برودكتس 
(أي. إس. بي) 


شركة متخصصة ٤‏ معدات ومتطلبات السلامة 
دبى- الإمارات. 

ص.ب/ 090- 

www.atlas-uae.com 


شركة التضامن لتجارة معدات 
الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسكو) 


شركة متخصصة ف مجال تجارة معدات 
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية. 
الشارقة - الإمارات. 

۳٤۳۸۱ ص.ب/‎ 

-QVITOPP.- 1 
www.tascome.com 


EJADA Safety Consultancy 
and Training 

تقدم الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من 
الحرائق. 
صندوق بريد/ «POEVV‏ مبى إنجازات الطابق «Sl‏ 
أبو ظيء الإمارات العربية التحدة. 
+ لاه م ...دسرسد 
info@ejadasafety.ae‏ 


وتر الأبناء 


توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز 
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire‏ 
Alarm —FIRE PRO - TYCO‏ 
جدة-الرياض - السعودية. 


.‘O1AVP-VVV 


info@wbe-safe.com 


يمكنكم التواصل من خلال : 
@)Info@aiss.co |‏ 0 755 56 966+ 84) 1 


LEY ر‎ YY LS LS e7 a a a a ees! a as 
8 


مراحل الإخلاع. 


الإخلاء بدون إخلاء صوتي: 

في حالة حدوث الخطر يتم اتخاذ قرار بشأن الإخلاء» وُسمع صوت إنذار الجرس/ الوق 

fais‏ لحظة أطول عندما يدرك الأشخاص أن هناك إنذااء ثم يدرك الأشخاص rm eat‏ إلى الإخلاء, ولكن قد لا يكونون على 
درايةٍ بمواقع الخروجء أو إشارات طوارئ الحريق. وعادةً ما يتصرّفون 35.2 ويبحثون عن الطريق من حيث أتوا داخل «dull‏ وغالبًا 
ما يكون هذا هو أطول طريق. أو أخطر dab‏ ويمكن أن ينتبي هذا الوضع بشكل مأساوي. 


> 


“لمن الأشخاص يتفاعلون 
فى الوقت المناسب مع الأجراس 


الصفحمقيالاخيرة 
أنظمة الإخلاء الصوتى 


لاذا نحتاج إلى أنظمة الأخلاء الصو 


3 1 50 


من الأشخاص يتفاعلون 
مع الرسائل النصية 


من الأشخاص يتفاعلون 
مع الرسائل الصوتية 


TT Ta 
e ول-302‎ 
mm 
2 


الإخلاء الصوتي: 
يعتبركبديل للأجراس مع إخلاع متحكم dy‏ ويعتبر وسيلةٌ أكثر فاعلية, وأسرع وأكثر Ubi‏ للإخلاء. حيث يمكن للأنظمة 
الصوتية jl‏ تعمل على Julai‏ الذعربين الأفراد؛ حيث تنلقى شاغلو البق تعليمات صوتية z‏ واضحة وموجزة تتعلق بموقعہم 
ded!‏ ومعرفة استراتيجية الطوارئ, « وتوجبرس.م إلى التزام اليدوء, وإخلاء البق. 


كما dove‏ رسائل الإنذا 
يمكن mr‏ #نذار في إنذار حريق مركزى ونظام 


Jeo إخلاء‎ 


Jets ¢ |‏ 
المدة الزمنية ' 


للدة الزمنية 


الوقت المطلوب للإخلاء 
الوقت التاح للإخلاء 
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النظام مسبقاء Slab Lug‏ أو يدويًا؛ 
حيث يمكن لرجال الإطفاء, أو إدارة 


البق البث الباشر ف أي وقت؛ ي | كواشف © © oO‏ 
Ay‏ إرسال رسائل الإنذار إلى الناطق 

0 © © D fo للناطق عالية الخطورة‎ sy) Ae 
pug « بجميع أنشطة الإخلاء اللازمة,‎ 

اا ا 0© © © 0© 
الرسائل السجّلة مسبقا »أو للخرّنة في نظام 

ذاكرة النظام» أو عَبْرٍ ميكروفون صوق 


حريق الطوارئ Cr lao‏ إلى إخلاء 
النشآت في وقتٍ أقل, وأكثر تنظيمًا. 


مزايا الإخلاء gall‏ 

- يمكن call‏ في التاطق بشكل فردي مع 
رسائل مختلفة. dic‏ مرّات 3 وَقتِ واحد, 
أوك «مكالمة شاملة». 
- خلال حالات الطوارئ AL‏ توجيه 
الأشخاص إلى كيفيّة wail‏ ومغادرة 
البق بأمان. 


- يعتبر وسيلة أكثر Aulels‏ وأسرع وأكثر 
أمانًا للإخلاء. 

- يعمل النظام بشکل أوتوماتيكي؛ حيث 
يعمل على الإبلاغ عن gram‏ الأعطال. 


منخفضة الخطورة بشأن الموقف 


RE‏ مجلة السلامة العربية 
ا عدد پوليو 2021 


